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PARLIAMO UN POCO 

DI NOI E DI VOI 


Parlare dì voi, cari Lettori, è cosa sempre molto gra¬ 
dila per chi da ventini anno fa del suo meglio per accon¬ 
tentarvi nel modo più pronto e più adegualo all’incessante 
progredire della tecnica. Parlare di noi non ci sorride 
affatto, e quando possiamo farne a meno siamo veramente 
felici. Ma poiché dice Vuntico adagio semel in anno licet 
insanire, anche noi, una volta tanto, approfittiamo di quella 
licenza, non dimenticando di mettervi quel tale pizzico 
dì discrezione che non è mai di troppo. 

Del resto, lo strappo alla regola del riserbo è dovuto 
principalmente ad una causa che impegna sinceramente 
e profondamente Fanimo nostro : Fobbligo in cui ci sen¬ 
tiamo di trovare, in questo ultimo numero dell’annata, 
quel tanto di spazio che basti a contenere un saluto ed 
un augurio per il prossimo Natale, la fine e il principio 
d’anno, che inviamo con spirito amicale a quanti ci se¬ 
guono con simpatia e ci sorreggono con una fiducia 
tempratasi nelle dure prove dei tempi difficili. Graditeli, 
cari Lettori, con la stessa schiettezza dì chi ve li manda. 

Compiuto questo dovere di urbanità, e prima di posare 
la penna, ci sia consentito di fare, insieme con voi, una 
constatazione nella quale mettiamo una punta di legittimo 
orgoglio: quella di aver potuto mantenere la promessa 
fatta, all’inizio dell’anno che sta per finire, che avremmo 
posto ogni cura ed il massimo impegno perchè la rivista 
uscisse regolarmente, senza interruzioni e senza numeri 
doppi, a cui, purtroppo, in forza di circostanze e difficoltà 
a tempo e luogo opportunamente chiarite, dovemmo più 
volte ricorrere nei lunghi anni della guerra e del dopo¬ 
guerra. 

Il « fatto nuovo » della raggiunta puntualità non è sfug¬ 


gito ai Lettori e agli Abbonati: abbiamo raccolto in uno 
speciale inserto le numerose lettere che ogni giorno ci 
pervengono in questo scorcio d’anno, da parte di fedeli 
ed affezionati amici, i quali ci sono prodighi di plausi e 
di rallegramenti. Rispondiamo a tutti codesti benevoli con 
un grazie cordiale, assicurandoli che è nostro proposito 
di perseverare su una direttiva che. ha incontrato tanto 
favore e consenso. 

Di una cosa vorremmo pregarvi, cari Lettori: manda¬ 
teci meno bigliettini e lettere laudatorie, e più critiche e 
suggerimenti. Credete: la forma più attiva ed efficace di 
collaborazione è quella di dire sinceramente « questo va, 
e questo non va; quello è fatto bene così, ma sarebbe fatto 
meglio in un altro modo »; naturalmente precisando la 
sostanza di un tale modo migliore affinchè noi possiamo 
metterlo in alto. I nostri ventini anno di lavoro stanno 
a dimostrare, appunto, che noi siamo stali sempre aperti 
alle critiche ed abbiamo saputo avvantaggiarcene. Senza 
ombra di falsa modestia, noi crediamo fermamente che 
se « l’antenna » è quella che è {cioè una delle più aggior¬ 
nale riviste italiane di radiotecnica) il merito è solo in 
parte di chi la dirige e la compila; un’altra parte, e non 
la più trascurabile, spetta a coloro che ci mandano studi 
e saggi, o semplicemente utili consigli. 

Non dimenticate perciò, amici, che « l’antenna » ha bi¬ 
sogno della vostra preziosa collaborazione in tutte le 
forme, sia con scritti, soluzioni, realizzazioni (che noi 
presenteremo al nostro pubblico nella veste più accurata) 
che con la continua ed assidua propaganda nella cerchia 
dei vostri amici e conoscenti. E perchè il nostro lavoro 
possa procedere e svilupparsi a passo sempre più celere 
e con accento di costante affinamento tecnico, abbiamo 
soprattutto bisogno di tre cose, le quali sono poi una cosa 
sola: abbonati abbonati abbonati. Gli abbonati (e siano 
affettuosamente ringraziati ) sono già molti; ma se anche 
si centuplicassero non sarebbero mai di troppo. E' sul 
loro numero che si possono impostare e varare i più ar¬ 
diti programmi. Abbonatevi e fate che i vostri amici si 
abbonino: non avete modo più eloquente e pratico per 
dimostrare il vostro attaccamento a « l’antenna », nè noi 
più viva spinta a dar corpo incessante al più ed al meglio. 

a l’antenna » 
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Il grande appare echio 
di alta classe. 


Voi potrete ascoltare con questo apparecchio le musiche di tutto il mondo. Grazie 
all'allargamento di gemme ottenuto scientificamente, le stazioni ad onde corte 
possono essere sintonizzate con grande facilità; come per magico incanto le stazioni 
scattano fuori al lieve tocco delle Vostre dita e tutti i programmi più famosi del 
mondo intiero vengono a Vostra disposizione nella Vostra stanza. 



f H7 

SERIE "I /ned**" 


GAMME D’ONDA: 

OM. 520 - 1605 Kc. 

OC. 18,5 - 53,5 m. 

OC. Banda 49 : da 46 a 51 m. 

OC. Banda 41 : da 38 e 43 m. 

OC. Banda 31 : da 30 a 32 m. 

OC. Banda 25 : da 24 a 2ó m. 

OC. Banda 19 : da 18,5-20 m. 


Apparecchio di grande classe 5 valvole più occhio magico - 7 gamme. 
Gruppo a permeabilità P8/F con allargamento di gamma a capacità. 
Altoparlante Alnico V° "V0CED0R0,, da 240 mm. con grande eccitazione. 

Grande scala parlante a specchio. 
Alta stabilità - Gruppo bloccato. 

Mobile con radiche di lusso. 
Griglia altoparlante in "Saran,, 
Trasformatore 110-220 Volt 42-60 periodi. 
Trasformatori di M.F. di allo rendimento. 
Controllo automatico di volume. 
Speciale circuito di controreazione. 
Filtro d’antenna per l’eliminazione delle interferenze. 

3 Walt di uscita indistorti. 
Controllo di tono a 3 posizioni. 
Attacco per fonografo (presa fono). 
Elevalo coefficiente di sicurezza dei singoli componenti. 

Valvole usale: 6TE8GT - 6SK7 - 6SQ7 • 6V6 - 6X5. 
Dimensioni: 720x385x310 - Peso: Kg. 7 (con imballo) 


(mova; 

MILANO 

PIAZZALE LUIGI CADORNA, 11 
TELEFONO 12.284 


Spett. NOVA S. A. ■ P.zza Cadorna, 11 - Milana 
Inviatemi listino GSI7 




Acculiate la nastra pubblicità alla linàio 
ara 2026 rata azzurra ed ore 20,52 rete rossa 


Ca/12) 















































LA TELEVISIONE ll\l ITALIA 

A ggiornando i suoi lavori c on la seduta odierna il Comitato Na- 
zionale Tecnico di Televisione ha concluso, dopo 18 mesi di 
studi e riunioni collettive fra specialisti e rappresentanti dell’in- 
duslria, nonché a seguito dei lavori del Congresso e dimostrazioni 
presso l’Esposizione Internazionale di Milano, i lavori sulla sua 
proposta di standard» per la televisione in Italia. 

Le conclusioni sono le seguenti: 

Per la televisione circolare , cioè per la televisione familiare, sono 
sufficienti 625 linee doppio interlacciato, 50 immagini al secondo, 
modulazione video negativa, modulazione di frequenza per i suoni 
e radiotrasmissione su onde metriche. 

Per la televisione professionale , cioè per la televisione su scher¬ 
mo cinematografico, per la registrazione di films televisivi ed ana¬ 
loghi impieghi, sono richieste 1250 linee, 50 immagini al secondo, 
modulazione video negativa, modulazione di frequenza per suoni e 
radiotrasmissione su onde centimetriche e deeimetriche. 

Tutti i dettagli tecnici, norme e tolleranze rispettive di queste 
proposte saranno pubblicali dal Comitato entro il corrente anno 
nel rispettivo Bollettino a cura di una rispettiva Commissione no¬ 
minata. 

A commento delle conclusioni si può commentare che 

- per la televisione circolare gli standards d'esportazione ap¬ 
plicati dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra sono quelli che più si 
avvicinano allo standard proposto dal C.N.T T. per la televisione 
circolare in Italia; 

per la televisione professionale invece lo standard che più 
sii avvicina a quello proposto dal C.N.T.T. è lo standard ufficiale 
francese di televisione circolare. 

Per quanto riguarda la fusione dei due standards circolare e prò. 
fessionale anche secondo le proposte internazionali, (Barthélémy, 
Castellani. Mansion, Sehrdterl il C.N.T.T. afferma che la fusione 
presenta indiscutibili vantaggi tecnici ed economici, ma implica 
d’altra parte fattori politici e finanziari che possono essere decisi 
con profitto solamente da un Ente interministeriale. 

Per il re.-to dei lavori nel campo delle Norme industriali e di 
fabbricazione dei vari complessi di televisione, il C.N.T.T. ripren¬ 
derà gli 4udi secondo il programma stabilito per Panno 195Ó. 


APPLICATE 

ALLA VOSTRA RADIO 
IL REGOLATORE DI TENSIONE 
C H IN AGLI A Mod. CDb 


LA TELEVISIONI 

PER L’INSEGNAMENTO DELLA CHIRURGIA 

A II’ospedale Guy di Londra è stata installata una nuova Emì- 
.x,\ imn televisiva, progettata in collaborazione con il direttore 
del reparto chirurgico di quell'ospedale. Si tratta di un equipag¬ 
giamento unico, del suo genere, il quale ha funzionato per la 
prima volta a scopo dimostrativo. PII maggio 1949. Durante que¬ 
sta prima dimostrazione è stata effettuata l'asportazione dell’ap- 
pendiee di un bambino trasmettendo l’operazione su opportuni 
schermi rituali in una sala ad anfiteatro, attiguo alla sala opera¬ 
toria. Agli osservatori era permesso di accedere alle gallerie della 
sala operatoria durante il corso dell’operazione, in modo da ren¬ 
dere possibile un raffronto diretto. 
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40 Wall di carico 
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fino a 
fino a 
fino a 
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CHINAGLIA - BELLUNO 


Gruppo <ìi illuminazione e camera t elevi.ti va sulla quale è applicalo 
un micrt/fono per permettere ni chirurgo rii illustrare le fasi il e II’ope¬ 
razione. l.a piccola leva di rotazione del complesso è visibile al cen¬ 
tro della foto, nella parie inferiore. 
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Mentir fervono le discussioni sulle possibilità della televisione 
quale mezzo di insegnamento della medicina e della chirurgia que¬ 
sta realizzazione rappresenta il primo equipaggiamento a carattere 
permanente progettato e realizzalo convenientemente in tutti i 
particolari in modo di soddisfare le particolari esigenze della pro¬ 
fessione del medico. Inoltre, in questa occasione era la prima 
volta che in Europa si provvedeva a televisionare operazioni chi 
rurgiehe. 

L’equipaggiamento si compone di un meccanismo per le ripre¬ 
se televisive e di un gruppo di illuminazione a luce senza ombre. 
Fanno parte del gruppo di illuminazione le lenti e la camera 
di televisione; azionando una piccola leva, lutto il complesso può 
ruotare di 60 gradi per adattarsi alle operazioni intraprese su 
tavole inclinate, oppure può scorrere su una rotaia collocata su¬ 
periormente in modo di riprendere in tutte le possibili posizioni 
il campo d’azione. 

II sistema delle lenti il cjuale viene comandato dalla camera 
di controllo, offre la possibilità di tre amplificazioni in modo 
che la riproduzione sullo schermo televisivo rappresenti, a pia¬ 
cere, una delle seguenti zone: 

1) un campo di tutta l’area interessata ed approssimativamen¬ 
te della superficie dai 50 ai 62 cm ; 

2) una riproduzione approssimativa deirambiente in propor¬ 
zione ; 

3) un ingrandimento di una parte dell’area interessata avente 
le dimensioni da 12 a 15 enr. 

[/equipaggiamento video, collocato nella camera di controllo, 
contiene il tubo elettronico ed il generatore delle onde, di cui 
alcune parti componenti sono protette da coperture rinforzate con 
lamierini metallici, le protezioni hanno i fianchi smontabili in 
nodo di consentire una buona accessibilità indispensabile per la 
manutenzione delle parti componenti requipaggiamento che sono 
montate -u pannelli a cerniera. 

1 controlli dei movimenti sono raggruppati sul pannello frontale 
mentre i contatti di direzione e i tubi sono montati sul pannello 
posteriore e connessi fra loro per mezzo di cavi. 

La camera di televisione impiega un tubo «mitron che per l’alta 
'fusibilità pur non richiedendo un aumento ili illuminazione può 
funzionare con lenti di piccola apertura con il vantaggio di un 
fuoco di maggiore penetrazione neirimmagine ricevuta. Il tubo 



L r equipaggiamento video nella camera di controllo comprende il tubo 
elettronico della camera e il generatore delle onde di cui varie parti 
sono protette con rivestimenti metallici smontabili in modo di per¬ 
mettere una facile accessibilità per la manutenzione delle parti com¬ 
ponenti requipaggiamento che sono montate su pannelli a cerniera. 

emitron è montato in un carrello con supporti su cuscinetti a 
sfere il quale per la messa a fuoco ottica viene automaticamente 
comandato e controllalo da lontano. 

L’amplificatore direzionale e l’analizzatore sono montati in senso 
longitudinale per facilitare la manutenzione e l’eventuale smon¬ 
taggio, e anche la camera può essere rapidamente smontata in caso 
di necessità. 

Un microfono è applicato al gruppo di illuminazione, sul lato 
opposto della camera in modo che il chirurgo possa illustrare le 
fasi dell’operazione. 

La camera, il gruppo di illuminazione, e i cavi del suono e del 
controllo sono tutti collegati, per mezzo di tubi telescopici, al di¬ 
spositivo dì controllo il quale è collocato in un ambiente situato 
sulla galleria del teatro. Il dispositivo di controllo segue tutte le 
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VIA ADIGE 3 - TELEFONO 576-198 . CORSO ROMA 111 - TELEFONO 580.610 


Sempre all 9 avanguardia dei prezzi bassi , augura buon Natale 
e ottimo Anno ai suoi clienti 3f BUONI e CATTIVI e li invita 
a osservare bene i prezzi e la qualità dei suoi articoli nel listino 80 
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Medie L. 700 - Gruppi L. 700 - Variabili L. 650 ■ Trasform. 1500, 1700. Allupar. L. 1800 W 6 

Sino al 20 Gennaio a chi spende L. 25009 da noi, regaliamo: 1 cassetta di 4 bottiglie 
rii liquori ” LAZZ „ oppure un apparecchio fotografico tipo Leica. 

Abbiamo il più assortito emporio di lampade per cinema e raddriz. al selenio e ossido di rame. 
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Sede: GENOVA - Via XX Settembre, 31/9 - Tel, 52,271 
Filiale: MILANO - Via Ugo foscolo, 1 • Tel. 897.660 


Dorè /a qualità è la prima esigenza di un pro¬ 
gettista, la sua scelta deve cadere su altoparlanti 
IREL. frssi gli assicureranno anni eh ottimo ed 
immutato funzionamento e la migliore riuscita del 
ricevitore o amplificatore che ire verrà equipaggiato 








radio 


I aegnali'Qaudio e video {tengono trasmessi ni f miti ili listerà* ove risiedono gli stu¬ 
denti, nello foto è 'riprodotto il dispositivo di controllo. 

NOTIZIE DALLA GRAN BRETAGNA 


operazioni nere—arie per trasmettere P immagine sull'apposito 
quadro e contiene il generatore delle onde. 

L’amplificazione raccoglie in se i circuiti per l’invio dei se¬ 
gnali televisivi, rendendoli sincroni, e tutte le onde necessarie per 
il funzionamento del tipo di camera impiegato. 

I segnali audio e video vengono trasmessi, mediante cavo, ai 
punti di osservazione ove si trovano gli studenti. Il sistema di 
analisi è basato sullo standard HMV, con tubo cmiscope da 
37 cm, leggermente modificato per essere in grado di trasformare 
i segnali ricevuti dal cavo. 

(U»ib). 


MOD. 49 


L a nuova stazione inglese di trasmissione televisiva, situata nel 
Midlands, che entrerà in funzione prima della fine dell’anno, 
sarà sette volle più potente di qualsiasi altra esistente negli Stati 
Uniti e servirà una popolazione di sei milioni e mezzo di per¬ 
sone. I programmi saranno trasmessi da Londra a più di 160 chi¬ 
lometri di distanza per mezzo di un cavo coassiale dì nuovo di¬ 
segno e di stazioni radio di collegamento poste ad intervalli di 
48 chilometri Luna dalLaltra, e che si dice siano tecnicamente 
più progredite di quelle d’oltre atlantico. 

E’ tipico deiringhillerra che questa bella stazione trasmittente 
sia solo la seconda ad essere impiantata. L’esperienza e la cono¬ 
scenza inglese in materia di televisione non sono seconde a nes¬ 
sun altra: il progresso in questo campo è reale e basato su di 
una solida tecnica, ma non è spettacolare. Le difficoltà economi¬ 
che hanno impedito una troppo facile espansione. Malgrado lo 
spazio ristretto e le limitate disponibilità finanziarie i produttori 
di Alexandra Palare non hanno nettino che gli eguagli nella co¬ 
noscenza della tecnica della televisione, che si differenzia gran¬ 
demente da quella del palcoscenico o dello schermo. 

Le macchine inglesi per la ripresa televisiva possono oggi fun¬ 
zionare letteralmente a lume di candela. Le trasmissioni di spet¬ 
tacoli alPaperto, quali le Olimpiadi del 1948 e le regate tra le 
Università di Oxford e di Cambridge, sono state viste contempo¬ 
raneamente da circa un milione di persone; si dice che i docu¬ 
mentari di attualità per la televisione siano tecnicamente migliori 
di quelli del cinematografo. Le pellicole sono ora televisionate 
con gran successo per mezzo dei nuovi « film scanners » inglesi 
e il controllo della macchina da presa, tanto nelle riprese interne 
che in quelle esterne, è stalo portato alla perfezione. 


Ricevitore Supereterodina a 5 valvole - Onde 
medie e corte - Altoparlante ALNICO 
Dimensioni 48x23x28 cm. 


Ricevitore Supereterodina a 5 valvole ■ ó gamme 
d'onda - Altoparlante ALNICO - Mobile di lusso 
Dimensioni 66x27x37 cm. 


SOC'ETÀ COMMERCIALE 

RADIO SCIENTIFICA 
MILANO 

VIA ASELLI 26 ■ TELEFONO 29.23.8 5 


A RICHIESTA INVIAMO LISTINO 
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Parti staccate per la costruzione di 
qualsiasi antenna rotativa direzionale 




Antenna direzionale rotativa montate 
a 3 elementi per ì 10 mt. e 2 elementi 
per i 20 mt. 


TABELLA DEI PEZZI COMPONENTI 

TIPO 

PESO 

DESCRIZIONE 

ADI 

5000 

Supporto centr. a T per mont. a sbalzo 

AG2 

5000 

- " per moni, coassiali 

AQ3 

3400 

Supporto a mensola con cuscinetto reggispinta 

A04 

3'300 

,i » *i « (jj guida 

A05 

800 

Copricusci netto 

! AD6 

2600 

Supporto coassiale con cuscinetto reggispinta 

AD7 

3100 

Basamento con cuscinetto di guida 

AD25 

630 

Porta elemento da mm 25 

A035 

320 

» » da mm 35 

A010 

170 

Colonna di supporto per T match 

ADII 

- 

Fascetta per collegamento cavo 

! AD8 

820 

Copri-cuscinetto con fermo 


LIONELLO NAPOLI - Viale Umbria 80 - Tei. 57.30.49 - MILANO 



























































































I Magneti permanenti della Mullard Electronic Products 

sono i prodotti di un grande Stabilimento dedicato esclusivamente alla produzione di caiamite perma¬ 
nenti ad alta efficienza. 

' La Multarci ha oggi più di tremila tipi di costruzione normale. Essi comprendono i migliori 
magneti per: dinamocicli, volani magnetici, tachimetri, strumenti di misura, contatori, telefoni, filtri, 
separatori, e per tutte le applicazioni radioelettriche. 

Campionature e preventivi di qualsiasi altro tipo possono essere ottenute rapidamente tramite 
l’Ufficio Tecnico della SIPREL. 

I magneti Ticonal sono tutti garantiti entro il zt 5% dei valori magnetici indicati. 

II rifornimento è regolare ed i prezzi convenienti. 


§ 1 P 11 E L SOCIETÀ ITALIANA PRODOTTI ELETTRONICI ITI I li A W O 

Piazza E. Duse 2 - Telefono 23.453 - 21.362 
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Quattro volumi di grande successo: 

O. MANN!NO PATANÈ 

EI EMI Al TI RI IR ICORI OM ETHIA PIANA 

Volume ad uso dei Radiotecnici, comprendente un indovinato 
i studio sulle modulazioni in ampiezza, in fase e in frequenza. Di 
VM1-90 pagine con 49 illustrazioni: Lire 500 

LUIGI BASSETTI 

DIZIONARIO TECNICO 0E1IA RADIO 

ITALIANO- INGLESE INGLESE-ITALIANO 

Un’opera veramente indispensabile ai tecnici, agli studiosi, ai di¬ 
lettanti, a tutti coloro che quotidianamente si trovano in con¬ 
tatto con pubblicazioni tecniche anglosassoni. Abbreviazioni, sim¬ 
boli, vocaboli della letteratura tecnica anglosassone, condensati 
in circa 300 pagine di fitta composizione. 

Legato in cartoncino con elegante sovracoperta a due colori: 

Lire 900 

Legato in [tutta tela con impressioni in oro, stampato in carta 
speciale tipo india: Lire 1.100 

G. MANNINO PATANÈ 

I NUMERI COMPLESSI 

TEORIA ED APPLICAZIONE PRATICA 

Chiara e piana esposizione della teoria dei numeri complessi e 
della applicazione di essi allo studio dei circuiti elettrici. 
Volume di 36 pagine con numerose figure esplicative: 

Lire 300 

ANTONIO NICOLICH 

EA RELATIVITÀ RI ALBERT EINSTEIN 

Volume di VIII-112 pagine in seria e distinta veste editoriale: 

Lire 500 


La nuova stazione inglese di televisione, situata a Sutton Coldfleld, 
vicino a Birmingham, servirà una popolazione di sei milioni e mezzo 
di persone nel Hidlands inglese . Questa stazione, che entrerà in fun¬ 
zione prima delia fine del 1949, sarà sette volte più potente di qual¬ 
siasi altra degli Stati Uniti* l programmi saranno trasmessi da Lon¬ 
dra a piti di 160 chilometri di distanza, per mezzo di un cavo coas¬ 
siale di nuovo disegno e di stazioni radio di collegamento poste a 46 
chilometri una dall’altra. La fotografìa mostra gli operai che, ad un’al¬ 
tezza di 122 metri dal suolo, stanno costruendo le nuove antenne che 
irradieranno la trasmissione televisiva della B.B.C . agli spettatori del 

Midlands. 


Ed infine ma non è certo la cosa meno importante la 
produzione in massa di apparecchi riceventi è stata raggiunta solo 
dopo i progressi e l’esperienza che datano dal 1936. Essi rag¬ 
giungono un alto livello di perfezione c i loro prezzi sono tra i 
più bassi del mondo. 


EDITRICE IE UUSTUD - MILANO - l/la Senato, 24 

r 

FORNITURE ELETTROINDUSTRIALI RADIOTECNICI AFFINI 

C uri ) 

SOCIETÀ A RESP, LIMITATA - CAPITALE L. 950.000 (NT. VERS. 
Sede MILANO VIA PIER CAPPONI 4 - TEL. 41.480 


Esperimenti Televisivi a Radiolympia 

P iù di 20 fabbricanti inglesi costruiscono apparecchi riceventi 
per televisione, e quattro fabbricano macchine per la tra¬ 
smissione ed attrezzature per gli studi. La B.B.C. adopera tre 
tipi diversi di macchine da presa, tutte e tre di fabbricazione in¬ 
glese. Sono stati fatti su larga scala esperimenti di televisione 
nei cinematografi, ma l’applicazione pratica è tenuta in sospeso 
in attesa di un accordo tra gli interessi dei cinematografi e la 
B.B.C. 


Un servizio elle si estende 

O ggi in Inghilterra vengono usati circa 150.000 apparecchi rice¬ 
venti per televisione. Si calcola che nel 1949 la produzione 
sarà circa di 200.000 apparecchi e che alla fine del 1950 ve ne 
saranno in uso 550.000. 

La produzione era strettamente dipendente da quella delle val¬ 
vole a raggi catodici e i fabbricanti sono stati restii a costruire 
impianti di estensione tale da permettere la produzione in massa 
di queste valvole, finche non sono stati sicuri delTestensione del 
mercato. Si pensa che tale estensione dipenda da tre fattori: dalla 
fidu eia degla utenti nella dichiarazione governativa che sarà man¬ 
tenuto il presente sistema a 405 linee; dal miglioramento dei pro¬ 
grammi, e, in terzo luogo, da ima rapida estensione della tele¬ 
visione al resto del paese. 


Rappresentanze e Depositi 

GENOVA: UMBERTO MARRA 

Scalinata Larcari 1 R - Tel. 22262 

TRIESTE: Dilla SPONZA PIETRO 

Via Imbriani 14 - Telefono 7666 

NAPOLI: Rag CAMPOREALE 
Via Morganlini 3 

Filo rame smaltato dallo 002 al 2 mm. - Smalto seta e co¬ 
tone - Filo e piattine rame coperti in seta e cotone - Filo 
e piattine costantana - Filo rame stagnato - Filo Litz a 1 
seta e 2 sete - Cordoni alimentazione a 2, 3, 4, 5, 6 capi 
- Filo Push Bak - Cavetti griglia schermo - Microfoni e 
Pick-up - Filo per resistenze anima amianto - Cordine sl- 
milargento nude e coperte per collegamento bobine mo¬ 
bili A. P. - Fili di collegamento rame isolati in gomma 
Vipla e nitrosterlingati colorati - Tubetti steriingati seta 
e cotone - Tubetti sintetici 
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Circa 111 . n ( HI apparecchi ri re neri li per televisione sono oggi in uso in 
Inghilterra„ Si cairota clic nel Ih Ih in proda zinne raggiungerà : *200.(Mid 
ujiparL'cvhi e che alla /ine del lthlU ne ne saranno in fan zi mie più ili 
mezzo milione. I programmi delle stazioni inglesi e le trasmissioni 
defili spettacoli all'aperto sono stati molto migliorati grazie all'espe¬ 
rienza dei produttori tic!la Itrifish Hroudcasting Corporation, e.d al 
lai/oro di ricerca dei fabbri 'unti inglesi di apparecchi per televisione, 
f.a fot agrafia mostra gli studi di .Me.vaudru Palare a I.ontlra mentre 
è in corso bt trasmissione della rivista dell' l'.mbassg Club. 

Mentre ì fabbri ritriti ingioi hanno dimostrato di saper rostro ire 
apparecchi anelie più perii zionati per soddisfare le richieste dr¬ 
illi altri paesi, non vi è dubbio rhe il sistema delie 1115 linee è 
il più economieo e runico di cui Tintura Inghilterra possa ser¬ 
virsi date le lunghezze d’onda disponibili. Inoltre sono in via 
di miglioramento i programmi dalle stazioni radio e le trasmis¬ 
sioni di spettacoli alTaperto. 

Per quanto riguarda Testeusiojie alle altre province inglesi, è 
stata scelta una località che possa servire l’Inghilterra Settentrio¬ 
nale e che abbraccerà nel mio raggio altri dieci milioni di per¬ 
sone. Non è stata però ancora fissata la data di apertura di tale 
stazione nè delle altre che sorgeranno in Scozia e nelPInghilterra 
Sud-Occidentale. 

i V. Rkidl 

IL RUOLO DELLA TECNICA ELETTRONI¬ 
CA NEI PIANI PER L’ENERGIA ATOMICA 

L 5 Elettronica ha quattro possibilità principali (T a p pii razione 
ai piani per l'energia atomica: nel controllo dei reattori nu¬ 
cleari : nel lavoro sperimentale ili fi-ira nucleare e eli i mica del 
radio; nella protezione della salute dei lavoratori e infine nella 
produzione di particelle altamente energetiche e di radiazioni. 

i na pila atomica, o reattore nucleare, si compone normalmente 
di una certa quantità di uranio metallico posto in una pila di 
trafile. Quando la pila raggiunge una condizione critica, una ca¬ 
tena di reazioni nucleari incomincia nell'uranio. L'n nucleo d’ura¬ 
nio ~i scinde spontaneamente in due atomi pesanti, emettendo 
nel corso di tale processo un certo numero di particelle nucleari 
elementari i neutroni. Questi neutroni hanno la proprietà di 
scindere un maggior numero di nuclei d’uranio, emettendo ener¬ 
gia durante tale processo. In questo modo, si sviluppa una catena 
di reazioni. caraLterizzata da una costante di riproduzione, K - 
della reazione stessa, costante tire misura il numero rii figli ge¬ 
nerato da ogni neutrone padre. Se /v è maggiore dell’unità la 
popolazione di neutroni, e con es.-o lo sviluppo del calore, au¬ 
menta. L’ampiezza della costante di riproduzione è controllata 
spostando verso l’interno o Te sterno della pila un’asta di metallo 
contenente boro, che è un avido assorbitore di neutroni. Per ele¬ 
vare la potenza ili una pila, le aste di controllo sono parzialmente 
arretrate, così che K aumenta al disopra dell* unità. 11 valore 
della potenza aumenta allora in forma esponenziale in rapporto 
al tempo, la costante tempo variando inversamente alTeccesso 
di K utile. Quando il valore desiderato della potenza è raggiun¬ 
to, le aste di controllo vengono spinte entro la pila, riducendo 
di nuovo K aU’unità. 

Il valore della potenza di erogazione è generalmente determi¬ 
nato misurando il numero di neutroni che entrano in una ca¬ 
mera d’ionizzazione. Questi neutroni producono ionizzazione — 
e una debolissima corrente è raccolta e amplificata da circuiti 
amplificatori ad alta stabilità che azionano dispositivi registra- ; 
lori e mettono in movimento dei meccanismi automatici di con- j 
trullo che mantengono la potenza a un livello costante. In pra- ! 


MEGA RADIO 

Oscillatore Modulato CB. IV° 



fr gamme d’onda da 25 Mhz a 00 Khz (12 ' 3100 ivi} 

1 gamma a RANDA. AL LARGATA per la taratura della M L 
Ampia scila a lettura diretta in Khz, Mhz e metri 
Taratura individuale punto per punto * 

Modulazione della R.F. coti 4 frequenze diverse 200-400-000-800 periodi 
Attenuatore ad impedenza costante 
Dimensioni: nini. 280x170x100 

Oscillatore Modulato CL. 465 



8 gamme d’onda, con comando a tamburo da 80 Khz a 50 Mhz (6 in). 

1 gamma a BANDA ALLARGATA per la MF. (taratura, rilievo curve di 
selettività, di sensibilità con assoluta precisione). 

Taratura individuale punto per punto . 

4 valvole di cui una a 55 (ghianda). 

Moltiplicatore in fusione, attenuatore calibrato autinduttivo. 

Voi metro a valvola incorporata. 

Modulazione a 400 periodi. 

Dimensioni: mm. 440x300x225. 

Avvolgitrice “Mega III e IV” 

(costruita in due nuovissimi modelli) 



LINEARE - semplice: Tipo A per avvolgimenti dì fili da 0,05 a 1 mm; 

Tipo B per avvolgimenti di fili da 0.10 a 1.8 mm. 
MULTIPLA - lineare e a nido d'ape mediante il nuovo complesso 
APEX IIP - possibilità di avvolgimenti a nido d’ape con 
ogni qualità di filo. 

Tutti gli strumenti sono garantiti 
12! mesi con certificati di collaudo 


M IPS II fi II I fi TORINO - Via Collegno 22 - Tel. 773.340 
C ri K Hll I U MILANO - Via Solari 15 - Telef. 30.832 
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Mod. R 11 

onde medie 190 580 mf. 

onde corte 15-4-52 mi. 


Mod. R 61 

onde medie 190-:-580 mi. 
onde corie 12,5-:~21—21-4-34—34-^54 mi. 

Mod. R 16 

onde medie 190-^580 mi. 


Trasformatori 
di MF 

supporli in Iroliiul - alia 
seleifivifà - grande rendimento 


v.. 


onde corte 13,5-^27—27—55—55-ì-170 mi. 

VIA PACINI, 28 - MILANO ■ TEL 29.33.94 


J 


maRMDNi 

«ABI 


Mod. H5 43 

Supereterodina 5 valvole serie rossa Philips - 4 gamme 
d’onda - Sintoni a permeabilità variabile - Altoparlante 
alnieo V° - Potenza d’uscita 4 W. 

Dimensioni cm. 52x35x25 






DITTA FARINA 


Mod. H5 42 

Supereterodina 5 valvole Rimlock - 4 gamme d’onda - 
Sintonia a permeabilità variabile - Altoparlante alnieo 
Y° - Potenza d’uscita 3 W. 

Dimensioni cm. 53x28x20 


Via Arrigo Boilo, 8 • MILANO - Telefoni 86.929 - 153.167 
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fica, il valore della potenza è mantenuto costante con l’approssi¬ 
mazione di un decimillesimo. 

Le aste di controllo sono azionale da un amplificatore mecca¬ 
nico o altro conveniente servo-meccanismo e la loro posizione è 
riportata al tavolo di controllo e registrata da registratori scri¬ 
venti, così da aversi traccia delle passate operazioni. Altre camere 
d’ionizzazione sono coljegate attraverso amplificatori e liberano 
il meccanismo delle cosiddette aste di sicurezza, che sono con¬ 
dotte nell’interno della pila qualora il valore della potenza rag¬ 
giunge un determinato limite. 

Limite di sicurezza 

L a produzione del calore di una pila è accompagnata dalla li¬ 
berazione di potenti radiazioni, neutroni, raggi gamma ed 
elettroni ad elevata velocità. Per la maggior parte, essi sono 
confinati nell’interno della pila da un rivestimento spesso da 
1,70 m a 2,30 m, che riduce a un limite di sicurezza il nu¬ 
mero delle radiazioni sfuggenti. Il limite di sicurezza che un 
essere umano può tollerare senza risentire nessun misurabile ef¬ 
fetto fisico o biologico è ben conosciuto grazie all’esperienza della 
terapia coi raggi X e il radio. 11 limite di sicurezza per i neu¬ 
troni non è conosciuto con altrettanta sicurezza, benché notevoli 
dati sperimentali siano stati raccolti durante la guerra. Si può 
misurare l’intensità dei raggi gamma e dei neutroni all’esterno 
della pila per mezzo di adatte camere d’ionizzazione — normal¬ 
mente se ne hanno tre — una contenente argon ad alta pressione 
per la misurazione dei raggi gamma, una contenente idrogeno 
per misurare i neutroni veloci e una contenente trifluorite di boro 
per misurare i neutroni lenti. Le correnti d’ionizzazione sono 
amplificate e registrate da registratori, misuratori continui, allo 
scopo di avere una registrazione permanente. 

L’intensità di queste radiazioni può variare da punto a punto 
in una pila sperimentale di laboratorio. Strumenti portatili di 
non assoluta precisione sono perciò impiegati dallo sperimenta¬ 
tore nel corso del suo lavoro, così che egli possa avere a por¬ 
tata di mano un registratore delle intensità della radiazione. Inol¬ 
tre. tutti gli addetti al lavoro recano dei semplici dispositivi, co¬ 
stituiti da una pellicola fotografica che viene impressionala dalle 
radiazioni, e da una piccola camera d'ionizzazione a forma di di¬ 
tale, che viene scaricala dalle radiazioni, e che inette in grado la 
lezione sanitaria di effettuare una continua sorveglianza sui pe¬ 
ricoli dell’esposizione da parte del personale. In pratica, si ri¬ 
scontra che l’esposizione del personale è sensibilmente al disotto 
del « limite di sicurezza » ufficialmente accettato. 

Occorre anche tenere sotto sorveglianza la leggera radioattività 
indotta nell’aria impiegata per raffreddare la pila, controllando 
che l’aria che raggiunge il livello del suolo sia perfettamente si¬ 
cura per la salute. Pure qui, camere d’ionizzazione sono collo¬ 
cate sul terreno circondante la pila, per indicare il grado di radia¬ 
zione avvertito. 

Contatore di particelle 

I fisici che lavorano con la pila debbono misurare accuratamente 
il numero di elettroni, neutroni e raggi gamma che entrano 
nei loro apparati, Xei primi tempi della radioattività, particolare 
mente nei primi lavori di Rutheford. gran parte del lavoro speri¬ 
mentale veniva condotto con il semplice dispositivo dello schermo 
di scintillamento. Le particelle atomiche ad elevata velocità — in 
particolare i nuclei di elio — producono un minuscolo bagliore 
o scintille quando urtano contro uno schermo di solfito di zinco. 
Lo sperimentatore, seduto in una camera buia, e osservando lo 
schermo con un microscopio, può così contare il numero delle 
scintille. In pratica non è possibile contare più di 60 scintille al 
minuto senza confondersi. Oggi gli schermi di scintillamento 
vengono osservati mediante i moltiplicatori elettronici. In questo 
modo, è possibile vedere le più deboli scintille prodotte dagli 
elettroni e contare a ritmo eccezionalmente elevato, il che faci¬ 
lita grandemente gli esperimenti. In luogo d’impiegare schermi 
ricoperti di solfito di zinco, si usa naftalene — o antracene — 
la sostanza usata in pallottoline contro le tarme. 

I neutroni lenti sono registrati da piccoli contatori di vetro 
contenenti trifluorito di boro. I neutroni scindono il boro, lan¬ 
ciando un nucleo di elio che produce ionizzazione, la quale viene 
misurata da apposito apparato, 

11 computo è fatto dalla ben nota bilancia per contare nelle 
scale di 2, 4, 6, 8, oppure 10, 100, 1000. Tale bilancia è stata in¬ 
ventata, mi sembra, dal Dr. Wynn Williams nel Laboratorio Ca- 
vendish per Io sviluppo elettronico, nel periodo 1928-32. Gli im¬ 
pulsi provenienti dal contatore eccitano circuiti cosiddetti « flip- 
flop » provocando il passaggio delle correnti anodiche alternati¬ 
vamente in due triodi. Uno di questi triodi cede gli impulsi alla 
coppia vicina, e così via, cosicché il decimo triodo cede la cor¬ 
rente ad ogni decimo impulso proveniente dal contatore. AH’epo- 
ea di Cavendisli si aveva una sola bilancia; oggi Cavendish avrà 
50 bilanci» e Harwell almeno 200. 



$. 1.1.1. E. M. $. 


GENOVA - MILANO 


SCATOL! DI MOHUGCIO TIPO ED 12 

Per costruzione ricevitore a 5 valvole, 4 gamme 
d’ onda. Impiega il Gruppo di Alta frequenza 
a tamburo rotante tipo AFT4 Ars. Tutti gli 
elementi sono pre-tarati; montaggio e messa a 
punto rapida e facile, risutato sicuro e brillante. 



Altre costruzioni S. I. B. R. E. M. S. : 

CONDENSATORI VARIABILI TRASFORMA¬ 
TORI DI MEDIA REQUENZA F- ALTOPAR¬ 
LANTI ELETRO E MAGNETODINAMICI PER 
RICEVITORI E PER CINEMATOGRAFIA - 
CENTRALINI AMPLIFICATORI PER DIFFUSIO¬ 
NE SONORA 

la Ba Ra Ea S. r. I. 

Sede: GENOVA Via Calata, 35 - Telefono 581.100 - 580.252 
Filiale: MILANO 

Via Bonaventura Cavalieri, IA - Telefono 632 . 6IT - 632 . 52 / 
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Non soltanto i fisici abbisognano di queste bìlancie. Esse co¬ 
minciano ad essere strumento d'uso corrente per chimici e bio¬ 
logi e verranno impiegate in molte industrie. 

Chimica del radio 

chimici di fi a ruoli si dedicano ampiamente alla nuova branca 
della chimica la chimica del radio . Efesi debbono con¬ 
retare metodi atti a separare il plutonio dall’uranio e a fissare 
i prodotti radioattivi dopo che le aste di uranio metallico sono 
-late rimosse dalla pila. I procedimenti chimici dì separazione 
vino seguita dalla misurazione della radioattività delle soluzioni 
e dei residui dopo revaporazione. 11 campione è preso e collo¬ 
cato in una coppetta poco profonda ed esposto, nel caso venga 
analizzato il plutonio, ad un contatore di particelle alfa. 11 con¬ 
tatore consiste in una camera poco profonda piena di metano, 
«■osi che le particelle alfa producono, grazie alla ionizzazione, de¬ 
gli elettroni che vengono raccolti sotto forma di corrente pul¬ 
sante, Per poter lavorare con queste camere è necessario disporre 
di veloci ampi ili rat ori aventi una ampiezza di banda di forse un 
megaciclo. L’amplificatore aziona a sua volta la bilancia. A que¬ 
sto fine, i laboratori chimici dispongono di un certo numero dì 
cantere di computo, equipaggiate con strumenti capaci di regi¬ 
strare il tempo per ottenere, ad esempio, 10 mila conteggi sul 
campione. Un abbondante numero di campioni può essere di¬ 
sposto intorno all’orlo di una larga ruota dotala di movimento 
automatico, cosi da portare un campione dopo Fallirò nella giusta 
posizione per registrare il tempo occorrente per HI mila conteggi. 

Il chimico deve essere accuratamente protetto da eccessive espo¬ 
sizioni alle radiazioni o alla polvere radioattiva. Egli lavora in 
speciali laboratori espressamente progettati, in cui una corrente 
d'aria trascina con se ogni prodotto radioattivo dalle cappe a un 
condotto di scarico. Davanti alle cappe è sospesa una camera di 
ionizzazione, che registra l’intensità delle radiazioni alle quali il 
chimico è esposto. Segnalatori sono pure installali per misurare 
la concentrazione della polvere radioattiva. Prima di lasciare il 
suo laboratorio, il chimico lava accuratamente le mani e quindi 
le introduce in un apparecchio che misura la quantità di sostanze 
radioattive limaste su di esso. Qualora fosse troppo alta, l’appa¬ 
recchio fa risuonare un campanello e il chimico deve di nuovo 
pulirsi le mani. Dopo avere lasciato il suo laboratorio, egli si 
reta allo spogliatoio, e dopo essersi tolta la vestaglia e le sopra¬ 


scarpe un altro apparecchio esamina le scarpe, per accertare che 
egli non porti alcuna sostanza radioattiva che possa contaminar» 
gli altri laboratori. 

Gli altri dispositivi elettronici sono richiesti per segnalare le 
quantità di radioattività uscente dal suo laboratorio. Una tavola 
del Medicai Research Council determina il limite di sicurezza 
della radioattività nell’acqua potabile — incidentalmente, esso è 
stato fissato a un valore 10 mila volte inferiore a quello delle 
acque dei Bagni di Spa, ed è quindi assolutamente sicuro 
Possiamo quindi ra-sicurare noi stessi e il Ministero dell’Igien» 
che quando le acque di scarico dei laboratori si gettano nel Ta¬ 
migi esse non contengono attività maggiore di quella ammessa 
dal predetto limite di tolleranza. 

Tutte queste previdenze di carattere igienico richiedono un’este¬ 
sa organizzazione sanitaria, e ad Harwell si ha un complesso di 
circa 30 funzionari addetti a tale servizio. 

Acceleratori di particelle 

fi/fi rimane poco spazio da dedicare all’ultima applicazione de- 
-lVI. gli elettroni — vale a dire allo sviluppo degli acceleratori 
di particelle ad alta velocità. 

Si tratta di un’intera famiglia di nuove macchine. Sono già suf¬ 
ficientemente noti i ciclotroni. Ecco i successori* il sincro-ciclo¬ 
trone, Peleltrone-sincrotrone, il proton sincrotrone, il hetatrone. 
il betatrone (da bilioni di elettroni-volti, l’acceleratore 

lineare e parecchi altri. Queste macchine sono progettate per pro¬ 
durre elettroni o protoni, dotati di energia di oltre mille milioni 
di volt, nell’inleiito di aprire nuove regioni della tisica la 
fisica delle particelle elementari —. Accennerò soltanto a una di 
queste macchine: l’acceleratore lineare, con il quale sono stati 
compiuti notevoli lavori. In questa macchina il magnetrone da 
due megawatt è collegato all’estremità di un guidaonde in modo 
tale che un’onda viaggiante corre lungo il sistema di guida, re¬ 
standone accelerata al momento della sua uscita. Gli elettroni sono 
immessi e trasportati a gruppi lungo l'onda elettronica ed escono 
alpestremi là del sistema dì guida dotati dì energia pari a 4 mi¬ 
lioni di elettroni-volt. Per ottenere energie ancora più elevate, 
ulteriori stadi possono essere collegati al guidaonde. e non esiste 
in teoria alcuna ragione perchè con questo metodo non sia pos¬ 
sibile raggiungere energie dell’ordine di 500 milioni di volt. 

(John Cockkqft 1 . 
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Costruitili trasformatori industriali di piccola a madia 
potenza - lutotrastaritiatori- frasiaiinatori par radio 
Riparazioni 

UNICA SEDE: 

MiLANO Vìa Termopili 38 -Tel. 28.79.78 




















IL RADIO FONOBAR DA GRAN CONCERTO 


§ 

SIEMI1NS 

RADIO 




10 campi d’onda 

8 valvole compreso occhio magico 
8 watt d'uscita 

2 altoparlanti giganti col bordo in pelle 

Facilissima ricerca delle onde corte con espansione 
di gamma. 


SODDISFA IL PIU ESIGENTE 
INTENDITORE DI MUSICA 



SIEMENS 8114 


SIEMENS SOCIETÀ PER AZIONI 

Via Fabio Filxi 29 - MILANO - Telefono N. 69.92 

Uffici: Firenze — Genova — Padova - Roma Torino - Trieste 


Macchine lob natr c 



Semplici: per medi e grossi avvolgimenti. 

Automatiche: per bobine a spire paral¬ 
lele o a nido d'ape. 

Dispositivi automatici: di metti carta di 
metti cotone a spire incrociate. 


Contagiri 


untimi t 

CNSTHU7I0NI NAZIONI!! 


ING. R. PARAV1CINI MILANO - Via Sacchi N. 3 - Telefono 13-426 
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RESISTENZE CHIMICHE 



TOMASELLI - Via Dogali 1 - Trani 
FAREM - Piazza S. Onofrio 37 - Palermo 













MIC Vii 

tecnica 

eieiirenica 


1. Eccellenti proprietà elettriche 

2. Dimensioni molto piccole 

3. Bassa corrente d’accensione 

4. Struttura adatta per ricezione in on¬ 
de ultra-corte 

5. Tolleranze elettriche molto ristrette 
che assicurano uniformità di fun¬ 
zionamento tra valvola e valvola 

6- Buon isolamento elettrico fra gli 
spinotti di contatto 

7. Robustezza del sistema di elettrodi 
tale da eliminare la microfonicità 

8. Rapida e facile inserzione nel porta- 
valvole grazie all’apposita sporgen¬ 
za sul bordo 

9. Assoluta sicurezza del fissaggio 

10. Esistenza di otto spinotti d’uscita, 
che permettono la costruzione di 
triodi-esodi convertitori di frequen¬ 
za a riscaldamento indiretto 

11. Grande robustezza degli spinotti co¬ 
struiti in metallo duro, che evita 
qualunque loro danneggiamento du¬ 
rante l’inserzione 

12. Possibilità di costruire a minor prez¬ 
zo, con le valvole “Rimlock“, ap¬ 
parecchi radio sia economici che 
di lusso 


RimlocJC 
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RADIOTECNICA E TECNICA ELETTRONICA 


Le equazioni dell 9 oscillazione di 
rilassamento a dente di sega 


(PAR T F S F C ONDA) 


tielTing. Antonio Nicolich 


Determinazione delle equazioni dei denti di sega 

J iniziamo ora colPeseguire Tanalisi armonica del tipo di 

dente di sega fondamentale di fig. 4, per il quale il tempo di 
ritorno (1 m) T non possa essere trascurato; il tratto ascen¬ 
dente abbia la durata mT , il valore massimo sia A e il dente 
da riferito ad un sistema di assi tali che il punto 0 coincida col¬ 
l'origine, Tasse delle ascisse (tempo) colla base del dente e Tasse 
verticale delle ampiezze s sia orientato verso Tallo. 

Si noti che mentre nella pratica oscillografo a la costante m as 
-urne valori generalmente superiori a 0,5, la trattazione analitica 
seguente ammette per jti qualsiasi valore compreso tra 0 e 1, esclu¬ 
dendo però questi estremi, in quanto per m = 0 si avrebbe il 

dente di sega di fig. 2 e), per m = 1 si avrebbe il dente di tega 
di fig. 2 d). che sono entrambi funzioni diverse da quella rappre¬ 
sentata in fig. 1. Per questa ragione le equazioni dei denti di 
fig. 2 d) e 2 et non sono immediatamente deducibili dalTequazio- 
rte del dente di fig. I ponendo nelTespressioiie finale della j(t) 
rispettivamente rii = 1 e m — 0. Per ricavare le equazioni dei 
denti 2 d\ e 2 e] conviene analizzare separatamente i due rasi, ciò 
che sarà fatto più avanti in 5 e 6 . 

Consideriamo dunque la lig. J. Occorre anzitutto determinare 

l'espressione analitica della f{t) nel tratto OD. dove 0 £ t mT. 

e nel tratto Di'. dove mT t rC T. essendo T il periodo della 

/tò¬ 


no] 


Jjaila nota formula della geometria analitica per la retta pa¬ 
cante per due punti: 

m - /(«.) 

h - c /(*») - /(*.) 

si ha per il segmento OD: 

per f, = 0 ; fiCÌ ** I 

per t , s= mT : /Ù .) = A 

sostituendo nella [10]: 

_± _ /(*) 

m T A 

A 

— t 

mT 


per il segmento DC : 

per 


/<*) = 
t : = niT : 


[U] 


-o-tiluendo nella 


per l 2 — T 
CIO I : 
t — mT 


/Ui) - A 

f( i t ) = 0 

/(*) z A 

— A 


/<*) = , . T ( T 

1 1 — m) 1 

_ _dalla P delle [8] si ha successivamente; 


112] 


A„ - — 


t\h ài-- 


t r - mT 
A | ; t 


di 


T — t 

T ì - rn 


dt 


i 'T" r 

Ti i f l 

A \ mT 1 T 1 

m t 1 T 

m T i 

A ’ 

1 

1 — ni 

ì A 

[_2m ! [ 

H 

1 

ea 

1 

T- ) 2 ' 1 —m 

1 — m 2 i 1 - ni 

il 2 1 — rn i ^ 

2 (1 — m) 

\ 2 


y mì_ 

tx 



(i-lT 



aj - Dente di sega invertito 


b}- Dente di sega ideate riferito al centro 



Questo risultalo era prevedibile, perchè, essendo la f[t fun¬ 
ziono lineare compresa fra 0 e A. il suo valor medio è eviden¬ 
temente A/Z. 

Dalla 2 U delle [8] si ha successi vani en te : 

2 f T . 2 A \ , mT i 

— - t it) eoa n ai tdt — -< 1 — - ctìs n <o tdt -4- 

T 1 - T a * m 

— —| cos n (ù tdt > ^ ^ (C -|- D) 

l - m ! \ T 1 


r 

avendo posto: 

mT . 


. mT ■ 


c 


COS Tl U) tdt , 


D 


mT 


ir 

ì - 


(.) tdt. 


Calcolo di C: per eseguire questa integrazione conviene assu¬ 
mere i come fattore finito, cos tuo tdt come fattore differenziale 























































operare «x>i metodo (fi integrazione per parli applicando la formula: 

I V ,l 1' = ipC-lf d 


c — I 


f£ 

[2 77 n 


T* T 

sen 2 77 n m cos 2tt n m — 

4 tt 1 n 1 rei 4 


[ t sen n w t 

--- 

m n m 

VI 

n J mj 


mi 


{■ 


>s n oì t \ m 

i re* w 1 J 


T 

2 -x n 


sen 2tt n m -f- 


cos 2it n rei 


Calcolo di I) : 


cos re f*> tdt — - 1 l cos re « tdt 

(l~m)} m T (' — m ).' „T 


applicando ancora la [13] per la \ulutazione del secondo integrale, si ottiene: 


lì — 

T 

sen re wi 

f _ 

_J_| 

t sere re w £ cos re te £*] 1 

(1 — m) 

re te 

imT 


re ****** J mT 

7 s sere 2 tt 

ri m 

_ 1 [ 

r j 

ni T* 

T 

sen 2 tt re m — cos 2 

4 tt ' ri 1 

2 77 0(1-- 

-m.) 

(l-m) [4 

1.tt ! i r 

~~ 2 77 re 


t j r 1 

— - sen 2 tt n rei - 

2 tt n m [ 1 — rei ) |_ 2 77 n 


— rei sen 2 tt 11 m 


1 ] 

-—“ cos 2 rr n m . 

■ ~ " J 


Sontitueudo i valori cori trovati per C e £) neirespresrioue di fu. ri lui: 

2 .4 /f \ cos 2 tt rem 1 1 

4 * ~ (C -f /); se/i 2 ~ re m 4- 

7" tt n ^ 2 — re m 2 * re m ( 1 —■ - m 

/f cos 2 tt n rei — i) 

2 ir* n 3 m ( 1 — re*) 


Dalla 3 l delle f 8 ] M ha «u ree "ri v muglile : 


2 ' 1 , 2 A \ r m 

II,, — - f ti sen zi c*> tilt - ' 

T j D T* ))o 


r 

f 

1 

cos 2 ir 11 mi ) 

(I ni ) sere 2 77 re ire 

b --" - 


2 77 fi 

2 tt n J 


t j j l— i 

— sere n te idf 4- I - 

m ,nT ' l “ 


/ 2-4 

,ve« « <’i tilt : - ( ■ /' 

{ T 


!14] 


Procedendo ansilo§«nrnte a quanto fatto per la \«lutazione di t applicando la jll|. si calcolano K. I. Bn come -rune: 




. n te tdt 


t cos n te t sen ri te tl m mT* T* 

— ~ _ eos 2 tt ìi m 4 — san 2 W n m 

m re (»> n 7 - te* J o 2 ttu 4 tt 1 re* J 

sen 2 tt re m "I 

2 tt n m J 


T* 

2 77 n m 


o.s 2 r ri rei - : 


r « \ 1 S 1 , 

-— aere n te idi — • 7’,iteri il e.# ult 

1- m I (1 - mi }} mT 


l seri n w fri* — 

T S 


|V- 


1 ^ f T cos n (’> l 1 T i cos n >>t t sen n m 1 1 

“"OH -Lt L w> J 


i 

mT N 


r ^ 


1 


1 


(3. — m) i 2 tt n 2 tt n 

T 


1 m 1 | 

cos 2 tt n m 4~ —~ -- cos 2 tt n m ri - seri 2 — n m * 

2 tt n 2 tt n 4 tt ? n- \ 


| sen 2 tt n m 

( 1 — m ) cos 2 tt 11 rn { - 

2 tt n (1 — m) f 2 tt n 


2 A A r 


(1 m) sen 2 tt n m 4- m sen 2 rr 


2 - n m (1 — ni) 


2 tt n m j 


A sen 2 tt n ni 


2 n- m (1 


Sostituendo le espressioni testé determinale di A . /fu. Bn nella | *> | ri ottiene in definitiva per la /(fi di fig. 1: 


m 


A A 

O + 0 


— r (cos 2 tt ri m — 1) cos n ta i sere 2 77 n m . sen n <-.» i 
2 tt ■ »- m(l — m) i n I \ 


A A v \ f 

— —— - ■ f ' cos re (2 tt n — 0 * r.) — cos ri o> 1 ■ . 

2 2 tt- re- m (1 — ire) » n / i 
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2. Consideriamo ora il dente di sega invertito di fig. 5 cor¬ 
rispondente a quello dì fig. 2 a). La /(/) è anche in questo caso 
composta di due segmenti rettilinei, a ciascuno dei quali compete 
un'espressione analitica propria. L'equazione della /(/) per il 
'-■iimento ftC. dove valgono le diseguaglianze 0 < f < mT. è fa¬ 
cilmente ricavabile ricordando P espressione segmentaria della 
retta : 


=1 

P <1 


-oslìlucndo india 


/) — ni T : 

ITT = 

— 4 - /U) 

mT + A 

fa) A 11 


A , 


= 1 


mT 


[1«I 


1 Vi* il segmento C7). dove sono valide le diseguaglianze 
mT <Z t - 7. dall’e-ame della lig. 5 si ricava: 

per li = mt : /( / ,1 = 0 

per t 7 : f(t 7 ) = i 

Sostituendo quegli valori nella [ LOJ avremo: 

t mT /■(«) 


da cui 


,1 m)T 

f(‘) 


A 


•1 (t — ni T) 
(1 - m)T 


(19) 


Ricavale così le j\t) per i dur rami, procedendo in modo del 
tutto analogo al raso precedente 1 , adottando altresì i simboli 
1 . dfu, B u al posto dei corrispondenti A<u Aiu Bn del caso ]' 
allo scopo di evitare confusioni, si ha successivamente : 
dalla 1* delle (81 : 


|i'i 


in mi [) e tf sono le ini erre Ile della retta passante per B e C 
'ili due assi coordinati: in questo rao) sì ha: 



Fig 4 






Ftg 5 



mjj 



s 1 



1 • T a ' iuT 

e, -| rio* r |1 h 


mT 


t \ - t- mT f Ai T C T lJ 1 re Y ) 

dt ' I _ ... di • h -r • „ h> - mTtì ( 

S Tl [ 2 mT j a (l — m) T [ 2 } mX \ 


■ T 

Lt (' m)T 


— — •' m T 

T i 


m r 


(1 - m) 


T 

! T 1 | 

1 

2 

mT — ! ni ! T 1 

2 Ji 

H 


dalla 2* delle [8 J : 


2 , 2A S ; ml j t \ : 

A „. .- f \t) eos ri a> t dt zn - ' 1 — —- cos n w tdt ■- 

t}/ T r,\ mT/ ) m[ M — m) T 


' [1 

1 — m / A 

\ 2(1 ~ m) | 2 


t — ni T f ^ A 

cos n (ùt dtj, (C, 4 7> | . 


Calcolo C : 
C , 1 


C alcolo di D i 


Tf T\ | mT 

1 — — eos n wt di — ros n co* di 


/n T 

7 


2 rl 


t eoa noi/dt 


sen 2 r n m 


1 f m 

n [2 77 n 


sen n oj / 1 

! raT - -LI 

p sen n tot cos n ut t 

n io J 

mT \ 

n £ii ' ;i ' io J 


sen z - n m 


t „ .ri 

cos 2 77 n ni — - - - 

4 77 - n 4 77* ri 1 J 


T (1 — cos 2 jt n m) 
4 77 ’ » " m 


■ 1 t — mT 

D.— cos n o> tdt 

■Lt a- m )T 


] V , | ( 

- < l f cos n tot dt — niT cos n io t dt 

(*-»)r)l. T Lt V 


I f t sen n to t cos n w t T sen n w / 1 

(l - m)T[ n m n‘ pi n « J 


T 

mT 


1 

(1 m) 


7 


7 


01 7 


sen 2 77 n con 2 77 n — sen 2 mi ni — 


T mT 

cos 2 77 n m — - sen 

4 n ‘ 2 77 n 


mT 1 7(1 — 

2 T7 /i m - sen 2 77 n m 1 — 

2 77 n J 4 77 ? n 


1 77 1 n 

— cos 2 77 n m 


Sostituendo i valori ora determinati per C\ e f-C nell'espressione di 4iu si ottiene 
2 .1 All — cos 2 77 n m 1 — cos 2 ~ n m 


.*(1 — m) 


>1(1 — cos 2 77 n ut ) 
2 77' fi' m ( L — ^'4 ) 
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* onfronìando la [201 rolla [ 14j si ronfiata che; 

Am = —“ -"In 

Dalla 3* delle | 8J : 


I. La fig. 7 contempla il caso del dente di tega invertito. 


Bu, =- 


2 f 


,-T 


/(t) sen n <•> tdt - 


2 A 


T ) I 

l - u 


1 —- sen n w tdt —- 

mT 


r T t — mT ) 2 A 

Il \T ldt C ~ T + F ’l 

m T ( J ~ m ) T S T 


Calcolo di E x : 

•mT I 


1 — ■ 


mT 


’ mT 

tdt — sen n (-> tdt — 


mT) 


r t 

[ 2 77 « ' ' 


os 2 7T n m - 


T 

2 ~ n 


t sen n w tdt 

T sen 2 


2 7t ri 


cos l 77 n m — 


[ cos n 

n cu 

ri 2 n n m 1 
-* n 2 m | 


hit 1 

mT 


ì 


2r.n 


t cos n u- ì 

n w 

sen 2 it n m 
2 un m 


sen n t \ Y nJ 

n ‘'°' )I 


Calcolo di F : 


F, — 1 ì-~" 

J mT I 1 -" 


m T sen n <i> tdt~ — 
m) T (l — ni 


1 r t cos n tù t 

(i m) T l <ro 


(I —m) [ 


rJJ. 


t sen n w t dt — m T \ sen n w tdt j 


sen n ui t m T cos n io t 

n 2 (o 2 n fà 


mT 


T mT T 

- cos 1 77 n 4- - cos 2 — nm —- 

2 77 n 2 77 n 4 t7 V 


mT mT 

sen 2 77 n m -J- - cos 2 — n — __ cos 2 t: n m \ - 

2 77 n 2 Ti n 


i r r(i-« 

(!-•»)[ A-~ n 


4 77" n 2 


] T r sen 2 77 n m "1 

— — — — I 1 4- -— I . 

2 77 n [ 2 r: n ( 1 — m) J 


costituendo i valori leste determinali di E,. Fi nelFespressione di tì, sì ottiene; 


2 A A 

— (£, + e,) - 

T 77 n 


sen 2 77 n m 

1 — - - 1 

2 77 n m 


sen 2 77 n in 


277nfl— m) 


A 


( 1 — m) sen 2 77 n m -f- m sen 2 77 n m 
m ( 1 — rn) 


|21ì 


A sen 2 77 n m 
2 77 “ zi 2 m (1 — m) 

Confrontando la ! 21 | colla [15] si constata che: 

Bi U — Bb . situato tutto al ili sotto dell'asse, del tempo i. Ricercando le equa 

w . . , - „ i i u 11 /ioni della fin per i segmenti GB e BC, »i trova: 

Costituendo le espressioni ora ottenute per Ab . tn, H n m nella 

(9 1 s 1 ottiene in definitiva per la j(t) di fig. Si ___ 


A 


4 


f (/) - -f- - V j ( 1 — cos 2 77 n m) cos n m t sen 2 tt n m . seri 7t tu t , 

2 2 77 2 71“ T71 ( 1 — m ) T ,l / > 


4 

2 77 * n : m (1 m) 


p ^ j A 

V n co$ ti hi t ros n (2 77 m — hi f) — 


\ 2 2^71^771(1 - m) ! 


COS 71 ( 2 77 77/ - Iti f ) ros ri ut t ) 


Confrontando la [ 22 j coila [16] si constata che le due equa- — 

/ioni della fit- dei denti di fig. 4 e 5 sono identiche, salvo che 
nel caso di iig. \ al termine costante A/2 deve essere aggiunta 
la sommatoria del secondo termine, mentre nel caso di fig. 5 al 
medesimo termine costante deve essere sottratta la stessa somma¬ 
toria. 

3. Cu fig. 6 contempla il caso di un dente di sega normale, sostituendo nella [ifij si ottiene; 
ma situato tutto al di sotto deU'asse del tempo t. Ricercando le t /(/) 

equazioni della fili per i due segmenti BC e CD. si trova: 


per U tratto GB: 

per /, — 0 : 

per C = niT : 


fitti - 6 

jitA = A 


mT 


per il tratto BC : 

[ 4 fi’) 

mT A 


da cui : 


= 1 da 


A 

A 


f [*)— ^ 1 - *4 identica alla 


(UH: 


per il tratto CD: 

per f — ni 1 ; 

per C: = T : 

Sostituendo nella f 10 | : 

A ( t — m T) 


f («) 


(1 -m)T 


fiC) = 0 

/(!*> - A 


identica alla [19j. 


J (0 = “ f ìdenlir a alla [ Eli : 

mT 

per il tratto BC : 

per /, = mT : /.f I-, > — A 

per t, = 7 : /f/j 0 

sostituendo ne Ha |H»J si ottiene: 

t — mT f[t) 4 
(ì — m) T — A 


da cui 


/'(») 


ut - 1 ) 
(1 — m) T 


identica alla [ 12]. 


Dunque il caso della fig. 6 viene ricondotto al caso della fig. 5 Dunque il caso di fig. 7 viene ricondotto al caso di fig. \ o 
*• A può senz'altro affermare che la /(£] sarà rappresentata, anche può senz’altro affermare che la /{/] sarà rappresentata anche per 
per la fig. 6, da un equazione dei tipo [22]. ìa fig. 7, da un’equazkme del tipo [16]. 
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5. La fig. 3 contempla il raso del dente di sega perfetto ( già 
riportalo in fig. 2 6i, in rui il tempo di ritorno è ridotto a zero: 
in tal caso è m ~ 1. 

11 dente è riferito ad un sistema d'assi, la mi origine è posta 
al centro del tratto obliquo BC del dente stesso. 

E" conveniente allora eseguire Fintegrazione fra ( T/2 ) e 
+ (T/2) anziché fra 0 e T come per i casi precedenti. 

Le costanti della serie di Fourier sono qui designale coi siili* 
boli Rii 2* 


Sostituendo nella [10 j: 

f -f ./ (0 


'(*)-- 


A^ 

2 

A 

A 

T 


da 


[ 25 | 


Dal confronto della [25J colla [23] si deduce che la j(t) sarà 


L'equazione del tratto BC , dove sono valide le diseguaglianze rappresentata da un’equazione del tipo [24] col segno cambiato. 
iT/2) <Z t < T/2 % si ricava facilmente coll’ausilio della f 10 J : 
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Procedendo al solito modo si ha dalla l a delle 18] : 

T T 

i Fi a : + r 

*..= T \ ,/w*=- TÌ | ,<* 

2 ‘ 2 

Questo risultalo era del tutto prevedibile, atteso il significato di 

1 o 3 , infatti il valor medio del diagramma di fig. 3 è evidentemente 

nullo. 

Dalla 2 51 delle [8]: 


Ciò conferma il risultalo già acquisito dalle [22] e f 11>J che 
la inversione del dente di sega comporta la moltiplicazione pei 
t della sommatoria nella serie di Fourier. 

Dalla [261 appare inoltre che anche la serie per la / (t) di fig. 9 
presenta i segni alternati. 

7. La fig. 10 contempla il caso del dente di sega perfetto (già 
riportato in fig. 2 di, in cui il tempo di ritorno è nullo (ni = 1). 
situato tutto superiormente all’asse del tempo /. 

Ricercando l’equazione del segmento OB , dove sono valide le 
di-eguaglianze fi <T / < T. si trova colFausilio della [10): 
per h = 0 : /(/,) - 0 
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è simmetrico. 
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Dalla 3 a delle [8]: 
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Sostituendo nella [9 | : 
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Dunque la serie per la fin di fig. 8 presenta i segni alternali, 
ò. Fa fig. 9 contempla il caso del dente di sega invertito (giù 
riportato in lig. 2 ri nelle stesse condizioni di riferimento del 
dente di fig. 8. 

Ricercando 1 equazione del segmento BC, dove -oiiii valide le 
• uguaglianze (T ‘‘2ì < t < 1 (T/2), si trova: 


per t ( 


/•(o T 


per t, = • -- : /(*,)'- 


A 

9 


t 

T 


A 


da 


f (') 


r 


[27| 


Indicando con i . in • B- le costanti della 'cric di hourier 
I c la fig. Iti. dalla ì delle [8| *ì ottiene: 
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Sostituendo i. valori testé determinati di f,> : . I. . Bu.. nella [9j -i lui: 
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RICERCATORE RI I! Il ASTI 

ti i Luciano^ Por retta SIGNAL TRACE R 


a ricerca dei guasti nei radioricevitori a prescindere dalia 
^ particolare capacità dell’operatore, comporta un esame se¬ 
condo un criterio logico delle parti componenti il circuito par¬ 
tendo dal tubo convertitore al tubo finale di 15.1 1 . o viceversa. 
Tale operazione -i esegue normalmente con uno strumento uni¬ 
versale die permette misure di tensione, corrente e resistenza, ma 
più delle volte, dopo aver riscontrato che tutte le tensioni agli 
elettrodi dei tubi sono esatte Tapparectdiio rimane ancora mulo: 
ciò può derivare da eventuali capacità o induttanze interrotte od 
in perdita, La loro individuazione comporla il distacco per lo 
meno di un solo punto dal eireuito per poter effettuarne la uri- 
-ura con un eventuale strumento. Il metodo della ricerca dei 
gua-li mediante uno strumento che dia un’indicazione uditiva rei 



l-'ia, I * irrtttfi a t ti: piripitft. Deriva dal classico multi Vibra ture di 
A Itnthuin -ItltH'h. 


ponenti di dimensioni ridottissime. Il trasformatore di accen¬ 
sione è stato ricavato riavvolgendo il secondario di un normale 
tnisformalorino per lumini votivi. 

L’interno del puntale è stalo isolato con uno strato di tela ster- 
lingata incollata con della resina. Per i collega menti dal trasfor¬ 
matore allo zoccolo della valvola è stato usato del filo di rame 
sufficientemente rigido che dà al complesso una buona rigidità. 

Dalla foto ci si può rendere conto ancora meglio di come sono 
disposti i componenti. 

Uso dello strumento 

er le precise caratteristiche del circuito viene generato un 
numero elevato di armoniche che disiano tra loro di 2.5 kHz 
e si succedono oltre i 20 MHz, in tal modo Io strumento può 

venire usato su tutte le gamme di un moderno radio-ricevitore 

od amplificatore. 

Il suo impiego è assai semplice. Il puntale verrà applicato suc¬ 
cessivamente alle griglie del ricevitore in esame partendo dalla 
convertitrice alla finale o viceversa. 

Il controllo può essere effettualo o con l’ascolto delPaltopnr- 
lante o con uri misuratore di uscita sul trasformatore delPallo- 
parlante. 

!.<> strumento può venire inoltre Usalo per una delicata ope¬ 

razione, cioè la regolazione del condensatore « padding ». Ese¬ 
guendo questa operazione con un normale oscillatore modulati» 
riesce di (bei le ottenere un buon allineamento del circuito di aereo 
e delPoHcillatore, dovendo eseguire la taratura su diversi punti 

della gamma, t sando invece un multivibratore che non emette 
una sola frequenza, ma tutta una gamma, basterà eseguire l’al- 

(sogucì a pagina 555Ì 


segnali comporta un tempo minore ed una minore capacita del- 
Peperà lo re e con-ente che lo strumento pos-a venir connesso in 
qualsiasi parte del circuito -enza portare alcuna modifica al cir¬ 
cuito -te--o. Su questi criteri >i sono orientali gli attuali <* Signal 
Tracce » che omo apparsi da poco -ni mercato italiano e da mollo 
tempo su qmdlu americano. 

Mentre nei comuni « Signal IVacer » è sempre nece--arjo ap¬ 
plicare aJT ingresso de] ricevitore od ampi ideatore un segnale e 
quindi ricercare con lo strumento lo studio difettoso, con il ricer¬ 
catore descritto non occorre Tappi icazimie di un segnale r -i 
realizza una più agevole operazione. 

Ai elio schema di fìg. 1 è rappresentato il eireuito impiegalo. 
Esso deriva dal classico multivibratore rii Mira ha in e Bloch la 
rui particolarità più -piccata è la mancanza a-soluta di qualsiasi 
circuito oscillante, Es>o viene accordato dimensionando opportu¬ 
na meri le i componenti resistivi e capacitivi. Questo circuito va 
Usalo con due tubi perfettamente simmetrici ed identici u con 
un tubo doppio come nel caso pre-ente. 

Ea frequenza dipende dalla costante di tempo del circuito c 
coti un piccolissimo errore può venire e-pro-a da ■ C K . Si può 
r-on buona approssimazione calcolare la frequenza fondamentale 
con la seguente espressione: 

f-- 1 

J C, R, + C.. R t 

E’ sufficiente che T accordo di fi « ■ C -ia uppro- -linaio dato 
tche il circuito viene sia pure debolmente trascinato ad oscillare 
all'un isono dalla frequenza eccitatrice. 

I/ampiezza del segnale è legata alla tensione anodica, però a 
frequenze elevale essa dipende pure dalle capacità interelettrodi- 
chc dei tubi. Secondo fuso cui è destinato, il nini ti vibratore 
deve vanir eccitato con una frequenza opportuna. 

Nel ca>o presente -i è scelta una frequenza fondamentale circa 
-ui 2500 Ha e come frequenza eccitatrice -i -frutta un’armonica 
della rete luce. 

Costruzione 

ributti i componenti il circuito compreso il tubo miniatura sono 
■ sistemali in una custodia cilindrica della forma di un grosso 
puntale; «la ciò sì comprenderà la necessità di adoperare com- 



Kig. 2 - V! .i.-ta; T Primaria Ì2.31, secondario 2,SI 0,114; 

FI t,’2 tìJìluF, 30(117.. carta; C/.i - M)pF, mira a ceramico ; C4 
H.0 F. 300 VL, carta; C5 0,00 tuF. 30017,, carta; ti I H2 2.3 
f:nhm, H l liti Mi kotim. </,W; «fi 5 kohm, i/ 4 IV. 



ì’ig. - 4 corpo del puntale in ottone 3/10, verniciata a fuoco; 
li passante ceramico; C puntale in ottone argentato; I> pas¬ 
sante in gamma. 

















































['EVANESCENZA 

NELLE RADIOCOMUNICAZIONI 

di Piero Soati 

Q uando le radio onde che si irradiano da un trasmettitore deb¬ 
bono seguire le \ ie ionosferiche o quelle troposferiche (corno 
nel caso delle onde corte e di quelle medie nelle ore serali o not¬ 
turne) non mantengono la loro intensità Mi campo costante ma pre¬ 
sentano un particolare fenomeno consistente in llultuazioni di cam¬ 
po che possono essere più o meno rapide e più o meno profonde, 
i he generalmente sono più marcale nelle frequenze alte, ed al (pia¬ 
le è stato dato il nome di « evanescenza » (« fading » in lingua 
inglese). 

Sebbene sia particolarmente difficile determinare una legge gene, 
rale feullVvanesrenza, praticamente essa si può suddividere in due 
grandi classi: quella a periodi particolarmente lunghi e che com¬ 
prende le evanescenze stagionali-, diurne e notturne le quali sono 
oggetto di un speciale studio clic porla alla compilazione delle 
curve ili predizione aventi lo scopo di stabilire a priori le onde 
più adatte p* r effettuare radiocollegamenti in determinati periodi 
con determinale località, ed evanescenza a breve periodo, cioè della 
durala compresa fra qualche minuto fino a frazioni di secondo- 
delie quali ri occuperemo esclusivamente nel corso della presente 
esposizione. 

Le evanescenze a periodo relativamente breve, che pedono pro¬ 
vocare delle variazioni cTinlensiià tali da arrivare alla scomparii 
totale dei segnali. le poliamo -mldivideie genericamente in quat¬ 
tro categorie; 

evanescenza d'interferenza ; 
b f evanescenza dì assorbì mento : 
ri evanescenza ili polarizzazione ; 

<h evane.-i ■ nza di -alto. 

L’evanescenza d’interferenza è dovuta esclusivamente alla dine¬ 
renza di fase di due o più onde che, provenienti dallo -tesso ira- 
-mettitore, giungono al ricevitore per vie diverse. Infatti se il per- 
conto effettualo calle varie onde è di differente lunghezza, o per 
aver ricevuto un minierò diverso di riflessioni od a causa della 
fluttuazione dell'altezza dei strati ionosferici, e-se giungeranno al 
ricevitore generalmente -fa-ale fra di loro dando luogo ad un vai- 
forzamento od ad una diminuzione dei segnali. Siccome pratica¬ 
mi nle In stesso -eguale arriva tl ricreo riceventi' per mezzo di un 
iir-m numero d’onde ili -pazio è evidente che Tinlen.silà di campo 
potrà variar-- entro limiti abbastanza ampi e si avrà una mar-dm a 
intensità di ricezione quando tutte le onde saranno in fase fra di 
i^ro ed una minima inten-ita quando lo sfasamento fra eli esse .-afa 
mi- -imo. 

Sempre a causa delle sfasamento esìstente fra (ine onde di diversa 
provenienza un fenomeno di evanescenza particolarmente accen¬ 
tuato -i verifica quando l'onda di spazio ritorna sulla terra in una 
zona nella quale l'onda dì superfìcie viene rii evala ancora con 
notevole intensità. Sensibili evanescenze d’interferenza si riscon¬ 
trano pure a causa delle variazioni delle caratteristiche degli strali 
io! erici nelle ore pru.Hsime al tramonto ed al sorgere del sole 
ed anche in orca-ione dì aurore boreali o tempeste magnetiche. 

Ambe le fnquenze più basse, le quali sono notevoìmenl più sta¬ 
ffili delle altre propagandosi prevalentemente per raggio «.i siq * - 
he ie, nelle suddetto ore -ubi^coim una evanescenza a periodo rela¬ 
tivamente lungo e ciò per il fatto che una debole coni por ente del- 
Londa di spazio arriva alternativamente in fase o stanala con Li 
normale onda terrestre. 

L'ev aneseenza di a-sorlnmenlo è invece generalmente rati-ala dal- 
IVnergia perduta dalle radio onde in conseguenza dell’assorbimento 
che e-se subiscono nella ionosfera. Questo tipo di evanescenza si 
differenzia dagli altri e-sendo di periodo piuLlosto lungo dato che 
le variazioni degli - trai ì ionosferici. dalle quali come abbiamo det¬ 
to sopra essa dipende esclusivamente (altezza, concentrazione io¬ 
nica etc.L variano ino ho lentamente. In fenomeno similare e che 
naturalmente nulla ha a che vedere con Lev ancscenza vera e pro¬ 
pria si verifica talvolta in taluni tipi di ricevitori per particolari 
difetti costruttivi. 

Particolari fenomeni di evanescenza per assorbimento si possono 
notare in mezzi mobili muniti di radioricevitore, quando >i pas-a 
-otto gratuli ponti di ferro, massiccio costruzioni di acciaio o di 
altro genere in grado dì provocare un assorbimento delle radio 
onde, ed in talune località note con il nome di « zone morte » 



nelle quali per ragioni inerenti la natura del suolo o delle costru¬ 
zioni limitrofe la ricezioni 1 è particolarmente difficile. 

L’evanescenza rii polarizzazione è provocata invece dalla varia¬ 
zione dello -tato ili polarizzazione di una radio onda rispetto al- 
Lorieiitiiinrnlo dell'aereo ricevente. Quando la polarizzazione del¬ 
l'onda e tale che il campo elettrico ha la massima componente 
nella direzione delLaeceo ricevente si ha in quest'ultimo la mas¬ 
sima f.e.m. indotta mentre evidentemente e-sa è minima quando 
la suddetta componente è pure minima. 

Ciò si verifica per il fatto che il piano polarizzato di un onda 
incidente nella ionosfera a causa di un lenomeno di birifrazione 
può dare origine a due componenti magnelo-ioniche di polarizza¬ 
zione contraria e ruotanti in senso opposto e delle quali quella che 
gira verso sinistra è chiamala « raggio ordinario » mentre quella 
elle gira verso destra è detta « raggio straordinario ». Siccome Pin- 
dice di rifrazione dei due raggi nel mezzo ionizzato è diverso uno 
dall'altro risultano pure diverse la velocità di penetrazione e le 
caratteristiche di propagazione nel mezzo. Quando queste due com¬ 
ponenti escono dallo strato ionOsferico possono nuovamente com¬ 
binarsi insieme ma non più ionie un piano d'onda polarizzalo ina 
Itemi come un rampo ellittico (cioè che ruota cambiando, durante 
lui periodo, dì direzione e di ampiezza in maniera che l'estremità 
del ~uo vettore rappre-entalìvo percorre un disse) che evidente¬ 
mente varia di valore e di orientamento rispetto all'aereo ricevente. 

L'evanescenza di salto "i nota nelle località limitrofe le zone di 
silenzio o di salto, cioè dove le radio onde ricevono nuove rifles- 
'ioni verso gli strali ionosferici. Quando, sempre a «‘ausa di scon¬ 
volgimenti che sì verificano negli strati ionosferici, tali zone subi¬ 
scono uno spostamento oltre la stazione ricevente si può verificare 
un abbassamento della intensità dei segnali fino al limite dalLaudi- 
bililà. Naturalmente la ricezione ritorna normale non appena sìa 
cessata la causa di tale alterazione della propagazione. Tale eva¬ 
nescenza si verifica in modo particolare durante le tempeste ma¬ 
gnetiche e nelle ori: prossimi 1 al tramonto ed all alba. 

1 fenomeni di evanescenza non sono identici per tutta una gam¬ 
ma di frequenze ma subiscono variazioni notevoli anche per fre¬ 
quenze molto vicine, \nzi si possono constatare notevoli diversità 
di comportamento anche per piccoli."ime differenze di frequenza 
con la dannosissima conseguenza che tanto le fasi quanto l'ampiez¬ 
za delle stesse bande laterali di un'onda modulata possono risul¬ 
tare coni pietà ni ente alterate con una conseguente distorsione di 
modulazione che può rendere anche inromprensibili i segnali. Tale 
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fenomeno è nolo rorn un emerite con il nome (li « evanescenza se¬ 
lettiva ». 

Mentre per eliminare l’effetto delle evanescenze a periodo lungo 
(stagionali etc.l è sufficiente scegliere una o più onde appropriate- 
fra i vari sistemi più in uso per ridurre gli aftievolimenti a periodo 
breve ricordiamo il controllo automatico di volume il quale però 
oltre a non eliminare gli effetti della evanescenza selettiva ha una 
azione molto limitata sulle evanescenze molto profonde, e quindi 
non risolve il problema specialmente nel caso che sia necessario 
assicurare una comunicazione stabile fra due località. Buoni risul¬ 
tati si ottengono usando aerei direttivi, il cui diagramma di rice¬ 
zione in linea di massima è rappresentato dalla fìg„ 1, e con i quali 
è possibile ottenere una maggiore selettività geometrica ed una 
dimin ustione dell’evanescenza perchè i raggi indiretti che proven¬ 
gono da direzioni che non fanno parte del diagramma di ricezione 
sono esclusi e di conseguenza sono notevolmente ridotte anche le 
possibilità di interferenza dei raggi indiretti fra di loro. Infine è 
stato osservato che il fenomeno di evanescenza varia notevolmente 
da luogo a luogo anche a distanza relativamente piccola, tanto è 
vero che se si dispone di due o più ricevitori collegati ad altret¬ 
tanti aerei disposti relativamente vicini si potrà constatare che men¬ 
tre per uno di essi si verificherà in un dato istante una evanescenza 
più o meno accentuata nell’altro sì avrà una ricezione normale o 
quasi, e viceversa. Da tali osservazioni è nato il cosiddetto sistema 
di ricezione « Diversity » i cui primi esperimenti risalgono al 1927 
e che attualmente è generalmente usato ovunque necessiti stabilire 
collegamenti sicuri. 

Il sistema di ricezione u Diversilv » consiste nella installazione 
di vari sistemi di aerei, generalmente tre. disposti in punti diversi 
e con diversi orientamenti e collegati a tre distinti ricevitori dei 
quali in ogni istante m utilizza quello che dà il segnale migliore 
i in pratica si agisce sulle correnti rivelate dei tre ricevitori per 
comandare l’insieme generale, utilizzando le correnti più intense 
provenienti dall'aereo più favorito per colmare le deficienze degli 
altri duci. L’esperienza dimostra che utilizzando due ricevitori 
collegati a due aerei distinti sì ha un netto miglioramento della 




Fi;-;. -- lìittQraiiinui indicativo << rampo-tempo » di un xegnnle affetto 
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INGLESE ITALIANO 


Abbreviazioni 

Simboli 

Vocaboli 


della letteratura radiotecnica anglosassone, conden¬ 
sati in circa trecento pagine di fitta composizione 
tipografica. 

Tabelle 

rii conversione 

delle misure anglosassoni nelle misure metriche de¬ 
cimali, raccolte per la prima volta in un'opera del 
genere. 

Indisiionsabile 

ai tecnici, agli studiosi, ai dilettanti, a tutti coloro 
che quotidianamente si trovano q contatto con pub 
blicazioni tecniche anglosassoni. 

In vendita 

presso le principali librerie e presso la EDITRICE 
IL, ROSTRO - Milano - Via Senato 24 - Tei. 70.29.08 

in due edizinni 

legato in cartoncino con elegante sovraccoperta a 
due colori ' Lire 900 

legato in tutta tela con impressioni in oro stampato 
in carta specialle tipo india Lire 1100 


ricezione verificandosi una diminuzione delle evanescenze che può 
andare dal 50 nll’80%, mentre se si passa alla ricezione a tre rice¬ 
vitori il miglioramento è ancora sensibile però è meno marcato di 
quando si passa da uno a due ricevitori. 

In un complesso « Diversìty » ben regolato i segnali provenienti 
da ciascun ricevitore dovrebbero essere a turno predominanti 1.4 
qualcosa -i potrà constatare con dei m i II ia ni per urne tri che misu¬ 
rino la corrente rivelata dei singoli ricevitori. Tali strumenti servi¬ 
ranno anche ad individuare eventuali avarie nei singoli complessi 
perchè è evidente elle se un ricevitore è in avaria o Laureo al qual.- 
è collegato è difettoso, sostituendo l’aereo ed osservando lo stru¬ 
mento si potrà immediatamente constatare >e l’avaria dipende dal 
ricevitore stesso o dal l’aereo. 

Come abbiamo già detto il sistema u Diversi ty » è T unico che 
possa dare una certa garanzia nei collegamenti fìssi. Per la rice¬ 
zione radiantistiea invece tale sistema sarebbe inadatto per ragioni 
pratiche ed economiche ed in tal caso si può ricorrere vantaggio¬ 
samente alla ricezione con aerei direttivi rotanti i quali danno 
ottimi limitati in relazione allo scopò per il quale debbono essere 
usati. 

Nella normale ricezione circolare l’amatore delle onde corte per 
diminuire Y effetto delle evanescenze dovrà usare ricevitori muniti 
di ottimi controlli di sensibilità provvedendo alPinstall azione di 
un buon aereo esterno il quale oltre ad elevare il rapporto segnale 
disturbo permetta la ricezione delle stazioni deboli con una inten¬ 
sità sufficiente dimodocchè l’evanescenza non possa arrivare fino 
alla scomparsa del segnale, cosa che si verifica facilmente quando 
la ricezione avviene con i -eliti mezzi di fortuna. -/ c 
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Fig. :\ 


Stenogramma di una apporrà hintnra I verni ty • 




















































































lo stabilitali sono da 10 kohm e che il resi stare a destra delCinterruttore « modulazione esterna » è da 50 kohm. 




I ) autocostruzione di un oscillatore modulato che racchiude in 
^ sé tutti i requisiti tecnici che distinguono tali strumenti delle 
migliori case, è il desiderio dì molti dilettanti e radioriparatori. 

Mentre la realizzazione deH’oseillatore non porta a grandi dif¬ 
ficoltà tecniche, è oltremodo diffìcile ottenere da tali strumenti 
un’attenuazione esalta, costante e calibrata della tensione di uscita, 
uria esatta profondità di modulazione, nonché una stabilità di 
frequenza indispensabile per un umiliatore da laboratorio. 

Questi argomenti tratteremo nel presente articolo per dare modo 
agli aulocostruttori di potersi accostare con sicurezza di successo 
alla realizzazione di uno dei più indispensabili strumenti di con¬ 
trollo. 

Stabilità di frequenza 

lire che alla costruzione solida e compatta delle varie parti 
meccaniche e dei collegamenti corti e rigidi, necessari per 
un sicuro successo, si deve tener presente che, allo scopo di evi¬ 
tare variazioni di frequenza e di ampiezza, si rende indispensa- 
bile la realizzazione di un circuito stabilizzatore, in modo da 
contenere le variazioni della tensione di alimentazione entro i 
limiti che vanno fino ad un massimo del 3%. 

Il numero 6 de a l'antenna » 1949 riporta un articolo riguar¬ 
dante la filabili zara zio ne di tensione, in esso rileviamo che è più 
facile ottenere una buona stabilizzazione impiegando correnti di 
lieve entità (fino a 10 mA) che non per correnti superiori, è per¬ 
ciò consigliabile la realizzazione di un sistema stabilizzatore agen¬ 
do esclusivamente sulla tensione che alimenta la valvola uscii- 
latrice A.F. (fig. lì anziché su tutto il complesso. 

Un’adeguata stabilvolt oppure, a maggiori spese, un circuito a 
valvola (fig. 2 ) rispondono Lenissimo allo scopo. 

Altro fattore importante che riguarda la stabilità di frequenza 
è il commutatore di gamma, in questo caso è senz'altro consi¬ 
gliabile realizzare un gruppo a tamburo lasciando la facoltà al 
costruttore per la creila del tipo adatto. 


di Brida Egon 

Attenuatore 

a realizzazione dell’alienualore richiede speciale attenzione 
affinché i valori delle tensioni ottenute siano reali, la sua 
schermatura deve essere razionale in modo che le oscillazioni 
prodotte dal generatore non perturbino l’attenuatore stesso, fal¬ 
sando il valore della tensione di uscita. 

Le singole cellule del partitore devono essere schermate fra loro 
mentre i collegamenti di maj-sa debbono riunirsi in un ^olo punto 
connesso a terra per evitare la formazione di corrente dovuta dai 
vari ritorni del circuito. La fig. 3 indica lo schema meccanico 
delLaUenuatore mentre la fig. 4 indica l’errore dovuto alla cor¬ 
rente di ritorno lungo il circuito schermo. 

Collegando l’uscita D alla massa E, non avremo ai capi B-D la 
sola tensione voluta B-C, ma oltre a questa pure la tensione B-C 
prodotta dai vari ritorni di corrente del circuito. E’ importante 
quindi collegare il lato massa dell’uscita dell’attenuatore in un 
punlo nel quale non sia presente alcuna corrente di ritorno, cioè 
nel punto C. 



valvola osculatrice .1. F. 




553 



















































































































































Calcolo (lell’attenuatore 

P or ottenero un’impedenza costante ai capi deirattenuatore oc¬ 
corre avere ai due lati di esso un valore di 2Z ed essendo 
il rapporto di attenua»torte Vft/Vb, avremo; 



Fig. ;ì - a assi' dell'atieuaatore ; b bussoléilu di ottone : r ru- 
stadio cilindrila di rame argentata; d dada di fissaggio; // pia¬ 
stra circolare di rame argentato; m malia, spirale di contatta; n 
bnllanrini di contatta ; s = scherma circolare di rame a ottone; 
r contatta a matta strisciante ; i isolante ceramica. 



Errare di lettura domita alla corrente di ritorno ilell'attv 
nuotare. 


i 1 \ 

i » 111 

__ 5 — 

R — 2Z — 

l s ! 

' s - 1 / 


Nel nostro caso l'attenuatore .ara del tipo a decade, di con¬ 
seguenza s — 10 ed ammettendo X — 10 olmi (costanti), i valori 
di K, e R ^ saranno rispettivamente di 99 ohm e 24,4 ohm, ma 
essendo le resistenze considerate in parallelo, ne deriva che 
il loro valore sarà di 12,2 ohm, mentre il primo e l’ultimo ele¬ 
mento, calcolato per un valore di 2Z (20 ohm) avrà un valore 
di circa 11 ohm. 

Le singole resistenze componenti Fatlenuatore dovranno essere 
del tipo unti-induttivo, avvolte su st riscie di mica usando Ilio 
di con lontana sottile per ridurre refTetto pelle. 

L'ingresso dell’attenuatore è regolalo da un doppio potenzio¬ 
metro lineare coassiale, il quale, oltre che a mantenere costante 
l'impedenza deirattenuatore, regola da 0 a 10 ì valori dei rap¬ 
porti d'attenuazione ed offre un carico costante sull’oscillatore 
evitando variazioni di frequenza. 

Il voltmetro a valvola costituito da una ghianda 955 collegato 
a monte dell'attenuatore (fig. V) indica la tensione di ingresso 
presente, questa viene mantenuta costante per tutte le frequenze 
agendo sul potenziometro P inserito sulla placca della valvola 
oscillalrice. 

Taratura 

P er quanto riguarda la taratura dello strumento, un buon oscil¬ 
latore campione oppure a quarzo, quest'ultimo anche auto¬ 
costruito, possono servire benissimo allo scopo. La taratura viene 
fatta mediante battimento delle due frequenze .attraverso un rive¬ 
latore qualsiasi oppure con un comune apparecchio radio. 

La calibratura deirattenuatore si ottiene regolando il potenzio¬ 
metro P in modo da avere sul voltmetro a valvola, precedente- 
mente tarato per 0,5 voli fondo scala, una lettura di 0,1 volt. 
La tensione presente all’uscita sarà allora distribuita tome segue: 

P posizione deiraltenualore 0,1 volt (100.000 /xV) 

2 * » » 0,01 » ( 10.000 pV) 

3* » » 0,001 d ( 1.000 pV) 


0.0001 


100 fiX) 

Nella quarta posizione avremo che ogni graduazione del po¬ 
tenziometro deirattenuatore corrisponde a 10 /xV. tensione mi¬ 
nima raggiunta all’uscita. 

La frequenza coperta \a da 80 kHz a 25.000 kllz distribuita 
in 5 gamme. * 


LE EQUAZIONI DELL'OSCILLAZIONE DI RILASSAMENTO 
A DENTE DI SEGA (segue da pagina 549) 


Dunque la serie per la f't i ili fig. IO è composta di termini tutti 
affetti dal segno meno. 

8. La fig. Il contempla il caso del dente di sega perfetto in¬ 
vertito (già riportato in fig. 2 e) nelle stesse condizioni di rife¬ 
rimento del dente di fig. 10, Le costanti della serie ili Fourier 
per la fig. li sono indicate con /l ni . In,, B<u- 

Ricercando l’equazione del segmento BC , dove sono valide le 
diseguaglianze I) <T f <C 7\ facendo uso d eli 'equazione segmenta - 
ria 1171 della retta si ottiene: 


Sostituendo i \alori testé determinali ili L... L, : . fin, nella |' J | 

si ha in definitiva per la /t/l di lig. Il: 


r (i) — 

k} 2 


A r- 1 
- V n - seti fa / 


- - ~— se ri tot 
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Quindi la serie per la f(l\ di fig. Il è composta di termini tutti 
affetti dal segno più. 

Dal confronto della [291 colla 128 | si rileva ancora una volta 
che 1 inversione del dente di sega provoca il cambiamento del 
segno della sommatoria nella serie dì Fourier ^ 
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ECONOMIZZATORE DI BATTERIA 

PER APPARECCHI PORTATILI 


( ionie sì può facilmente constatare, vanno sempre maggiormente 
diffondendosi gli apparecchi portatili a batteria, siano essi 
dei tipi « personal midget » od altri. Questi apparecchi portano 
con sè una sorgente di corrente alquanto limitata sebbene sia in 
certo qual modo adeguata al modello dell"apparecchio e quindi 
al tipo delle valvole in uso. \e segue che dopo un dato periodo 
di tempo è necessario sostituire le batterie con altre capaci di 
erogare la potenza necessaria richiesta dall apparecchio. E’ super- 
li uo aggiungere che la cosa oltre ad essere scomoda diviene anche 
poco economica. 

Riferiamoci ora unicamente alla sorgente di alimentazione ano¬ 
dica (batteria AI o HTi e tralasciamo quelle di accensione e po¬ 
larizzazione che hanno un’importanza molto minore, in merito al 
tosto della prima, la quale non è poi sempre reperibile su lutti 
i mercati. 

Nulla si può fare affinchè tale batteria non si esaurisca mai 
oppure si esaurisca solo dopo un lunghissimo periodo di funzio¬ 
namento, però è sempre desiderabile mantenere 1"efficienza della 
batteria più a lungo possibile e ciò si può senz’altro ottenere 
adottando il procedimento descritto nel presente articolo. 

Indubbiamente lutti i lettori sapranno che ciò che richiede un 
maggiore assorbimento di corrente dalla sorgente di alimentazione 
'■ la valvola finale, la quale assorbe un massimo o un minimo dì 
corrente in ragione inversamente proporzionale alla tensione ne 
saliva di griglia. In pratica tale assorbimento non è mai .ocu¬ 
lato ad un minimo perchè sebbene la valvola ia in -.«ao di fun¬ 
zionare egualmente con segnali deboli, non lo sarebbe più qua- 
1 ora i segnali entranti fossero forti; quindi si comprenderà facil¬ 
mente che essendo 1 assorbimento adeguato ai segnali forti nei 
momenti di pause o nei momenti in cui essi non raggiungono 
(jnella potenza necessaria per cui Liniero assorbimento anodico è 
utilizzalo, la valvola in questione dissiperà inutilmente corrente 


RICERCATORE Df GUASTI 

(segue da pagina 550) 


lineamento del padding alla massima uscita senza accordare pre¬ 
ventivamente il circuito di aereo. Altra comoda applicazione è 
il controllo dello stato di taratura del ricevitore in esame. 

Applicando il segnale sull’aereo, ruotando il condensatore di 
-intoni» da un’estremità all’altra della scala, e collegato un ini- 
-tiratore sul trasformai oro di uscita dell’altoparlante, se la tara¬ 
tura del ricevitore è regolare si dovrà riscontrare soltanto una 



leggera diminuzione dell*ampiezza del segnale in corrispondenza 
rielle frequenze più elevate derivata dalla diminuzione di ampiezza 
del segnale del multivibratore sulle armoniche più elevate. Nel 
caso che si avessero delle diminuzioni ili ampiezza del segnale 
in punti intermedi della scala, si dovrà ritoccare la taratura del 
controllo di volume al massimo e con il C.A.V. inattivalo. 

(segue a Fianco) 


dalla batteria. Ora. è possibile ottenere un buon risparmio nel- 
Lanciamento della batteria di alta tensione, senza tuttavia dimi¬ 
nuire la potenza di uscita, regolando L assorbimento anodico per 
mezzo di un piccolo rivelatore a metallo. Per tale scopo molto 
adatti si sono dimostrati il Westector W4 e il cristallo 1N34, che 
hanno dato risultati veramente soddisfacenti. Codesti rivelatori 
-ono facilmente reperibili in ogni mercato ove vi sia del mate¬ 
riale radio residuato di guerra; infatti essi venivano largamente 
impiegali in equipaggiamenti militari inglesi e americani. Vedia¬ 



mo ora di esaminare il comportamento del rettificatore e la ragio¬ 
ne per cui es>o è in grado ili economizzare abbastanza sensibil¬ 
mente la corrente della batteria di alimentazione anodica. La val¬ 
vola di uscita, nel cui circuito è montato il cristallo rettificatore, 
è polarizzata con un valore di tensione negativa di griglia che 
la obbliga ad assorbire soltanto una piccola corrente anodica dalla 
sorgente di alimentazione. Ciò comporta una bassa resa di uscita 
nel carico anodico, ma come già è stato detto antecedentemente 
per segnali deboli non è necessario che la corrente di placca 
scorra maggiormente. 

Nel momento però che sono presenti i segnali forti il circuito 
richiede una variazione nelLalta tensione negativa di griglia af¬ 
finchè la valvola sia in condizioni di rispondere ad una buona 
ricezione scevra di distorsioni. Questa variazione viene prodotte 
automaticamente dal cristallo rettificatore. Seguendo lo schema 
di applicazione visibile in figura, una parte del segnale prove¬ 
niente dalla placca viene rettificato e riportalo nel circuito di gri¬ 
glia. dove essendo tale segnale di polarità inversa alla batteria, 
ha LefTetto di neutralizzare parte dell’alta polarizzazione nega¬ 
tiva di griglia e permettere alla valvola di lavorare nella sua nor¬ 
male curva di operazione. Da ciò si comprende che la corrente 
anodica varia proporzionalmente col variare del segnale, sicché 
quando sono presenti "eguali deboli si ha un risparmio di cor¬ 
rente che diversamente non lo si avrebbe ottenuto. 

Avendo illustrato il comportamento del rettificatore a cristallo 
nella applicazione accennata passiamo alla descrizione del com¬ 
plesso la cui semplicità non mette dubbi. Il rettificatore va mon¬ 
tato .sul circuito anodico della finale in serie ad un condensai on¬ 
da 1 uF che ha il compito di ostruire il pa.-siiggio alla corrente 
continua e di permettere invece alla bassa frequenza di raggiun¬ 
gere il cristallo ove come stato detto sopra, viene rettificala e 
inviata attraverso una resistenza da 25.000 ohm alla batteria ni 
polarizzazione. ìli positivo di tale batteria anziché essere colle¬ 
gato direttamente a massa è unito a una resistenza del valore di 
50,000 ohm, shuntata da un altro condensatore da i uF mentre 
il negativo è regolarmente collegato alla resistenza di griglia. Nel 
mettere in pratica lo schema di operazione -u un qualsiasi mo¬ 
dello di apparecchio radio, il valore della tensione negativa di 
griglia per la valvola finale va ricercato sperinicntrtlmenie. 

Il procedimento è abbastanza -empiite: occorre a emerita e gra¬ 
dai amente la tensione negativa di polarizzazione fino al punto 
in cui un ulteriore aumento di detta tensione produrrebbe di la di- 
-toisione neiFalloparlante. E' raccomandabile però al fine di otte¬ 
nere un lavoro soddisfacente, porre la massima cura nelLeseguire 
questa operazione. 


Da come si è visto Lu-o di un tale strumento, oltre a permet¬ 
tere un notevole risparmio di tempo, risulta di costo assai limi¬ 
tato e di una facile realizzazione. 

Di contro il dispositivo è coperto da regolare brevetto e ne è 
vietata la realizzazione industriale senza preventiva autorizzazione 
del l’a ut ore stesso. 
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STUDIO ALL’OSCILLOSCOPIO DEI FENOMENI 
TRANSITORI NON PERIODICI 


Eleitronique, n. 33 Luglio 1949 

I rivelatori usati nella fisica nucleare li¬ 
berano all'arrivo di ogni particella ele¬ 
mentare un impulso. Gli impulsi arrivano 
in un istante qualunque, senza periodicità. 
La loro ripartizione nei tempi è statistica e 
deriva da una legge statistica. 1 segnali da 
utilizzare sono da una parte transitori poi¬ 



ché si tratta di impulsi e d'altra parte non 
periodici. 

I,'Autore sì propone di studiare all'oscil¬ 
loscopio i seguali in arrivo sopra descritti e 
la loro trasformazione negli apparecchi che 
li utilizzano. 

L - Utilizzazione di un oscilloscopio 
normale. 

a stabilizzazione di una immagine sullo 
schermo di un oscilloscopio è realizza¬ 
ta quando la periodicità della deviazione 


del punto luminoso (frequenza dell’asse dei 
tempi t è un multiplo esatto del periodo 
del fenomeno da studiare. 

Questa coincidenza è migliorata con rin¬ 
vio di un segnale di sincronismo in un pun¬ 
to della base dei tempi. 

Nella deviazione classica, il dente di sega 
e oLLemrni dalla scarica rapida di una ca¬ 
pacità attraverso una valvola thyratron, se¬ 
guila dal a tarica di questa capacità attra¬ 
verso un pentodo (fig. 1). 

11 segnale di sincronizzazione deve in 
questo caso essere positivo e pilotare il ri¬ 
torno del raggio deviato rendendo condut¬ 
tore il thyratron di scarica. 

Se in queste condizioni, ci proponiamo 
ri esaminare una serie di impulsi periodici 
« i breve durata rispetto al periodo di ricor- 
: enza si nota: 

1 ) il segnale da osservare occupa una 
piccola porzione dello schermo ; 

2 ) »e sincronizziamo col segnale da os- 
.-■•rvare, la parte utile -i trova nel ritorno 
rei punto luminoso. 

La maggior parte degli altri tipi di de¬ 
viazioni elettroniche presentano gli stessi 
inconvenienti. La sin irmi izza zinne ha luo¬ 
go tìuranio il ritorno del punto luminoso, 
rendendo impossibile V osservazione di un 
fenomeno breve, senza disporre di un se¬ 
gnale di sincronizzazione sfasato rispetto al 
fenomeno stesso. 


Se ri proponiamo di esaminare degli ini 
pulsi non periodici, qualsiasi sincronizza¬ 
zione è impossibile e le immagini si inter- 
I acciari o sullo schermo del tubo calo diro. 

Arriviamo rosi all’idea di una deviazione 
comandata o pilotala e cioè: Il punto è im- 

V 





mobile sullo schermo fino all’arrivo di un 
seguale che dà luogo alla deviazione del 
punto luminoso, sullo schermo del tubo. 

La deviazione, con thyratron può funzio¬ 
nare a queste condizioni: il thyratron è a 
riposo ed al di sotto della condizione d’in¬ 
nesco. Un impulso positivo lo rende con¬ 
duttore, scarica rapidamente una capacità 
che si carica in seguito con il periodo scelto 
di deviazione. La tensione di deviazione ha 
la forma indicata dalla fig. 2; si noti che 
la parte AB è il ritorno del punto che ha 
luogo prima della parte BC che corrisponde 
alla deviazione propriamente detta. Abbia¬ 
mo così un ritardo che può diventare proi¬ 
bitivo se il fenomeno da osservare è breve. 

Noi ri proponiamo invece di ottenere una 



tensione di deviazione avente la forma rap¬ 
presentata in fig. 3. La carica (salila) linea¬ 
re di tensione deve iniziare con Larrivo 
del segnale di pilotaggio e termina con un 
ritorno rapido (scaricai alia fine del cielo. 

Chiameremo ritardo della deviazione pi¬ 
lotata dalLimpulso, il tempo intercorrente 
fra l'inizio dell’impulso di pilotaggio e l’ini¬ 
zio delia salita lineare di tensione. 
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Dei ritardi dell ordine di a ■ Di secoli - 
di jio—oiìo e-sere ottenuti t fig. ti, 

II. - Utilizzazione di una deviazione 
pilotata con impulsi non periodici. 

fi dente di sega di deviazione può essere 

6402-6 

livello medio 

i—...li. -, 

ampi ideato prima di essere inviato alle plac- 
ehe di deflessione del tubo catodico, a mez¬ 
zo di un amplificatore con accoppiamento a 
r e s i s l e n/e e a p a e i t à. 


Ve 



Consideriamo il caso generale di accop¬ 
piamento a resistenza-capacità rappresentato 

in fig. 5. 

Nella trasmissione di segnali come quelli 
rappresentati, una carica media si accumula 
sulla capacità di accopipamenio e modifica 
la tensione continua del punto A: si dire 
in questo raso che un regime medio si è 
''labilità. 


i Va 6402-8 



tiare pili velocemente al punto di riposti 
iniziale, poiché allora non è 'pii possibile 
trasmettere, senza deformazioni L tensione 
a dente ili sega di deviazione. 

Due soluzioni sono possibili: 

Il La restituzione u diodo: .-minzione im¬ 
perfetta che condste nel sostituire con un 
diodo la resistenza /C La costante di tempo 
sarà allora differente secondo il senso di 
transito: sarà molto grande nel senso di¬ 
retto per permettere la riproduzione dei 
dente di sega e molto piccola nel senso in¬ 
verso per permettere un ritorno rapido alle 
condizioni ili equilibrio iniziale. 

2) Aaecoppiamento diretto: che comporta 
tulle le difficoltà di accoppiamento di un 
amplificatore a corrente continua, ma per¬ 
mette la soluzione perfetta della deviazione 
a pilotaggio. 

III. - Caratteristiche di una devia¬ 
zione pilotata. 

Lina deviazione sarà definita da: 

1. Velocità del punto luminoso: espres¬ 
sa in centi metri per secondo ed è la distan¬ 
za che il punto percorre sullo schermo in 
un secondo; è possibile ottenere velocità 
che arrivano fino a 10 cm/'/ts. 

he la sensibilità delle placche dì defles¬ 
sione del tubo catodico è .s j V/em] una 
velocità r sarà ottenuta per una variazione 
della tensione di deflessione V = v ■ s {f in 



Le diciture di fìfiiicrt al dìodo deaorm esser? 
tette ?/> e Inoltre Vainolo r eoli canto a 

massa. 


\oi possiamo ria cercare di rendere mi¬ 
nimo questo effetto, - ia di tenerne conto 
nella progettazione. 

Si vede che questo effetto è debole se la 
dicala del segnale è molto corta rispetto 
al suo periodo di ricorrenza (fig. 6). Pero 
questo non è il caso della trasmissione di 
un segnale a dente di sega (fig. 7). Se noi 
trasmettiamo una deviazione periodica, è 
possibile tener conto di questa tensione con. 
tinua e di ridurla col centraggio. 

Nel caso di deviazione pilotata da im¬ 
pulso, questo livello medio è esso stesso 
variabile: l’origine della deviazione si -.po¬ 
sterà seguendo fa cadenza d arrivo degli ini 



pulsi e le immagini non si sovrapporranno. 
Per una deviazione unica, la tensione in 
i prenderà la forma indicata nella fig. 8. 
Esiste un ritorno allo stalo d’equilibrio ini¬ 
ziale con una costante di tempo CR (parte 
DE L La fig. 9 mostra Tefietto di questo 
ritorno per diverse deviazioni pilotali a im¬ 
pulso con dei tempi più o meno riavvi ri¬ 
nati gli uni agli altri. E’ illusorio voler 
ridurre questi elìciti diminuendo la costan¬ 
te di tempo cT accoppiameli lo e così ritor- 


V//ìsL La velocità di 10 cm/Vs corrispon¬ 
derà a lui transito di 800 \/f is per un tubo 
di sensibilità 30 V/em. 

2. - La durata della deviazione: questa 
durata determina la frequenza di ripetizione 
massima della deviazione. Esiste in realtà 
un tempo morto superiore alla durala della 
deviazione. 

3. - lì ritardo di deviazione rispetto ni 
pilotaggio già definita precedentemente. 

!. - Condizioni lìmite che possono pren¬ 
dere i segnali di pilotaggio della deviazione. 

jduesti segnali possono essere positivi o 
negativi; un desiriminuiore d’ampiezza può 
essere vantaggiosamente usato in modo da 



eliminare i segnali di pilotaggio che non 
devono determinare la deviazione. 

5. - La luminosità del tubo; è evidente 
che Losservazione di un solo impulso molto 
corto ■'ara molto difficile per la mancanza 
di luminosità del tubo. 

I na prima soluzione consiste nel fotogra¬ 
fare il fenomeno ron lastre molto sensibili. 
[ n'altra soluzione è quella di impiegare dei 
tubi speciali a post -accelerazione. 11 meto¬ 
do piu semplice consiste nelLinviare sulla 


griglia del tubo catodico durante la durala 
della deviazione, un segnale positivo, Il 
punto può essere mantenuto allora a debole 
intensità a riposo e non deteriorare lo scher¬ 
mo fluorescente. 



0 . - Altre condizioni. Come negli altri 
oscillografi, d ha interesse a collegare le 
piar rilette di deflessione simmetrie amen le. 
La deviazione ppò essere lineare o esponen¬ 
ziale; la velocità regolabile a scatti e se pos¬ 
sibile progressivamente. Si può prevedere 
una taratura dei tempi sia per modulazione 
della griglia del tubo, sia per taratura fatta 
sullo schermo. 

IV. - Un esempio di realizzazione. 

\) //oscillatore rilassato a pilotaggio. - 
11 montaggio è noto ed é mostrato in fig. H. 
Ricordiamone il funzionamento: 

Supponiamo che le condizioni iniziali 
siano le seguenti: 

Tulio i aperto; la sua tensione di gri¬ 
glia è mantenuta a A dalle resistenze RI R2. 
Il carico del tulio T è sufficiente a bloccare 
il tubo IJ portando il potenziale dei catodi 
a una tensione sufficiente. La fig. 12 mostra 
la risposta di questo sistema ad un impulso 
negativo applicalo alla grìglia del tubo T. 
L’impulso blocca il tubo T. La capacita C 
che era inizialmente caricata alla tensione 
di caduta del tubo T tende a caricarsi alla 
alta tensione V attraverso la resistenza R 
e Rg. La tensione di carico produce una 
tensione in Rg superiore ed in senso con¬ 
trario di quella prodotta in Rk. ciò che 
sblocca il tubo i . Il carico di M in Rk 
mantiene il bloccaggio di T. La capacita 
continua quindi a caricarsi, e la 'iia corren¬ 
te di carica diminuisce; ad un certo mo¬ 
mento la corrente diventa troppo debole per 
mantenere aperto V. La tensione catodica 
diminuisce ed il processo s"in\erte quando 
il tubo T diventa conduttore. 

Questo ragionamento suppone che i pas¬ 
saggi siano infinitamente, rapidi e non tiene 
corno dei carichi di griglia. 

In prima approssimazione si ottiene dun¬ 
que sulla resistenza R una salita esponen¬ 
ziale di tensione con una costante di tem¬ 
po RC. 

Ijn dispositivo di deviazione pilotata, con 
ima sola valvola doppia, dìssimetrico ed 
esponenziale è realizzabile con questo mon¬ 
taggio. Una soffi commutazione di C per¬ 
no tte di regolar*' la velocità di deviazione. 
I n segnale positivo per Filluminazione del¬ 
la griglia di eonlrollo del lidio è disponibile 
sui catodi. 

B) Montaggio perfezionato. - Aggiungendo 
tre diodi D,. /),. L) si ottiene il montag¬ 
gio allo schema in fig. 13. Per semplificare 
^opporremo che i diodi siano identici, che 
abbiano una resistenza infinita quando non 
sono conduttori ed r quando lo diventano. 
La deviazione diventerà lineare se limite¬ 
remo la variazione ad una piccola parte del¬ 
la variazione esponenziale. 
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UNO SALVAI 

INGEGNERE COSTRUTTORE 

Via Prinelli 4 • MILANO - Tel. 28.01.15 


II diodo D 1 è collegato ad un potenziale 
V x che limita la salita di tensione in A al 
valore Effettivamente quando D l è con¬ 


vanno alle due placchette di deviazione del 
tubo, senza ricorrere ad amplificatori a re¬ 
sistenza-capacità, desideriamo impiegare un 



PRODOTTI RÀDIOELETTRICI 



Mobile scala telaio tipo 23 speciale 


Condensatori variabili 
Scale parlanti 
Telai 

Cornicette in ottone 
per mobili radio 
Mobili radio 


duttriee il potenziale in A non può supera¬ 
re il valore : 


(r- v, y 

R r r 


- V x 


( r molto piccolo) 

e la corrente di carica di C cessa rapida¬ 
mente, provocando il bilanciamento del si¬ 
stema. La costante di tempo di carica di C 
sarà inizialmente di 


7\ = C (R + Kg) 

Quando la griglia del tubo U diventa po¬ 
sitiva, questa costante di tempo diventa: 


r, = C ■ 1 ] ] ^ CR 

Rg + p-l-fife 

dove p è la resistenza interna griglia-catodo 
del tubo U. 

La costante di tempo ritorna nuovamente 
T i quando la griglia di U ritorna negativa. 
I due periodi durante i quali la costante di 
tempo è T, possono essere trascurati. 

Il tempo che impiegherà il punto A per 
passare dalla tensione di caduta al valore 
V, sarà quindi 



se si rimane nella regione lineare della 
variazione esponenziale. Il tempo di ritorno 
sarà quello di scarica della capacità C at¬ 
traverso il tubo T. Il diodo D s accelererà 
questo ritorno e la costante di tempo di 
ritorno sarà : 

C '[ R * + ?« + ljrqz+ - m j ] 
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dove qI è la resistenza interna del tubo 7 . 

Noi abbiamo supposto finora che la tra¬ 
smissione degli impulsi avvenga istantanea¬ 
mente, ciò non corrisponde alla pratica in 
quanto alFentrata l’impulso ha sempre 
una certa durata, e vi sono inoltre da te¬ 
nere in conto le capacità parassite ai capi 
di K e Kg. I segnali avranno in realtà, nei 
diversi punti del montaggio randamento in¬ 
dicalo in fig. il. 

La deviazione inizia con una parie acce¬ 
lerala OA che cor risponde alla amplifica¬ 
zione delTimpulso iniziale. Ciò è evidente 
mente un vantaggio nell’osservazione dei fe¬ 
nomeni molto brevi poiché il ritardo è tra¬ 
scurabile, La parte lineare della deviazione 
viene subito dopo (AB). La riduzione del 
tempo di ritorno in questo caso non pre¬ 
senta un grande interesse, è invece interes¬ 
sante conoscere la velocità che è possibile 
ottenere nel tratto AB , che per quanto li¬ 
mitata dalle capacità parassite di cui sopra, 
nel montaggio indicato arriva fino a 10 Y/,us. 

Cì //amplificatore simmetrico . - Per poter 
ottenere le due tensioni simmetriche che 


amplificatore ad accoppiamento catodico 
(fig. 15). Le tensioni ottenute sulle due 
placche sono eguali ma di fase opposta se 
la condizione SRk > 1 è realizzala e se i 
due tubi lavorano nel tratto retto di carat¬ 



teristica. Pertanto per non deformare il se¬ 
gnale a dente di sega è indispensabile una 
forte controreazione, in questo caso la pen¬ 



denza apparente diventa bassa e la condi¬ 
zione di simmetria dei due tubi non è rea¬ 
lizzalo le a meno di usare differenti resi¬ 



stenze di placca (fig. 16). Notiamo qui il 
vantaggio deiramplifìcazìone simmetrica ad 
accoppiamento catodico, nel quale i segnali 
hanno scarsa influenza nelPallimentazione. 
vantaggio notevole per un sistema non pe¬ 
riodico in cui le correnti di carico variano 
a ogni istante. 
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D) Schema generale. • Tutti gli elementi 
illustrati si ritrovano nel complesso indi 
cato dallo schema di fig. 17. 


reazione negativa. Con simili valvole a ele¬ 
vata pendenza possono nascere delle oscil¬ 
lazioni a frequenze ultraelevate sulle linee 



Le velocità sono regolate in gamme per 
commutazione della capacità C e prò gres* 
divamente dalla resistenza R. 11 diodo D A è 
un diodo di restituzione del livello sulla 
griglia del tubo T. Un « oathode fallower » 
desolamento è previsto all'ingresso per evi¬ 
tare le reazioni nel eircuito in istudio. 



Le valvole dell’amplificalore simmetrico 
sono le due sezioni di una EFF51 in pa¬ 
rallelo in modo da ottenere una pendenza 
di 18 111 A/V e avere un elevato tasso di 


costituite dai fili di collegamento. E’ perciò 
indispensabile mettere sulle griglie resi¬ 
stenze da 100 ohm. 

L’anodo del tubo catodico deve essere 
collegato ad una tensione continua eguale 
alla metà delle tensioni presenti nelle plac- 
chette dì deviazione per evitare una decon¬ 
centrazione del punto luminoso. 

La modulazione della griglia del tubo ca¬ 
todico è presa sul catodo dell’oscillatore 
rilassato. 

V. - Conclusioni. 

Con un montaggio quale quello descritto 
si possono osservare e misurare fenomeni 
di durata 0,1 us qualunque sia la loro ripar. 
tizione nel tempo. 

Con un tubo a persistenza si potranno 
fotografare fenomeni interessanti o rari. 

Una applicazione poco sviluppata è Fuso 
di tali deviazioni nelle basi dei tempi per 
televisione. Si apporterebbe invece in tal 
modo una soluzione elegante ai problemi di 
sincronismo, poiché la deviazione non esi¬ 
sterebbe che all’arrivo degli impulsi di sin¬ 
cronismo. 

Lò studio delle realizzazioni descritte è 
stalo fatto nei laboratori del Fort de Chà- 
tillon sotto la direzione di M. Ciaminade. 


GLI ULTRASUONI IN MEDICINA 

di Engcno J. Thomson 


Radio Electronics Settembre 1949 

li ultrasuoni fanno parte della branca 
di acustica che concerne le frequenze 
audio più alte non percepite dall’orecchio 
umano: cioè superiori ai 20.000 Hz, per 
quanto non sia ancora fissalo il limite su¬ 
periore allo spettro delle frequenze ultra¬ 
soniche. 

Gli ultrasuoni sono generalmente prodot¬ 
ti in due modi: con magnetoslrittori o con 
cristalli di quarzo. (Vi sono diversi altri 
mezzi, ma meno comuni). 

La fig. 1 indica lo schema di principio 
di oscillatore a magnetostrizione per la ge¬ 
nerazione di ultrasuoni. Il principio sul qua- 
le si basa è il seguente: ogni sbarra o tubo 
di materiale magnetico sottoposto ad un 
campo magnetico parallelo al suo asse lon¬ 
gitudinale, subisce delle piccole variazioni 
di lunghezza. Questo fenomeno chiamato 
magnetostrizione (anche conosciuto come 
effetto Joule) è reversibile; perciò se una 
sbarra di materiale magnetico è sottoposta 
ad un campo magnetico alternato, vibrerà 


nel senso longitudinale ed emetterà dai suoi 
estremi onde sonore. Il massimo trasferi¬ 
mento di energia si avrà quando la frequen¬ 
za della corrente alternata che genera il 
campo magnetico alternato è eguale alla fre¬ 
quenza propria di risonanza della sbarra. 

Nell’apparecchio di fig. 1, il campo ma¬ 
gnetico alternato è prodotto dal triodo 
oscillatore. Ua sbarra di materiale magne- | 
ileo è posta nel circuito oscillante. La ca¬ 
pacità variabile C permette l’accordo della 
frequenza delFoscilIalore sulla frequenza 
naturale della sbarra. I migliori risultati so¬ 
no ottenuti quando la sbarra ha una ma¬ 
gnetizzazione iniziale, perchè la variazione 
di lunghezza è maggiore se si ha una va¬ 
riazione della densità di flusso nella sbarra. I 
Questa è la ragione della polarizzazione ' 
base, fatta a corrente continua, a mezzo del 
circuito L. 

Vari tipi di metalli sono stati impiegati 
per le sbarre, quali il nichel, il « Monel », 
l'« invai* ». L’uso di sbarre solide dà luogo 
a un basso fattore di conversione energia 
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Il saldatore ' RAPIDO” 

L’appareil à souder. T he new "RAPID" 

"RAPIDO" soldering. 

Nella tecnica, moderna il saldatore elettrico 
e un attrezzo di prima necessità. Ma sono 
molte le applicazioni in cui il vecchio salda¬ 
tore a resistenza diretto su corrente non è 
più rispondente ai bisogni. Esempio: 

Nel caso della radiotecnica, la riparazione 
di un apparecchio richiede il tempo neces¬ 
sario per la ricerca del guasto, occorre 
dissaldare delle connessioni, quindi eseguire 
prove, misure, poi rifare le saldature. 

Il vecchio saldatore deve essere inserito alla 
corrente appena iniziati il lavoro por averlo 
pronto appena trovato il guasto. Passano 
parecchi minuti anche delle ore con il salda¬ 
tore caldo. La massa saldante si riscalda 
oltre misura e si ossida. 

Quando occorre eseguire la saldatura biso¬ 
gna pulire la punta, limarla: tempo per¬ 
duto, energia elettrica sprecata, rame con¬ 
sumato, resistenza presto bruciata. 

E’ sentita la necessità di un saldatore che 
sia subito pronto al momento del bisogno 
e naturalmente sarà più utile quanto più 
breve sarà il tempo occorrente al riscalda¬ 
mento e quanto maggiore sarà la quantità 
di calore sviluppata in rapporto alla po¬ 
tenza (Watt) assorbita. 

Altre qualità si richiedono ad un tale mo¬ 
derno attrezzo: 

1. - La leggerezza e la possibilità di esegui¬ 

re saldature in luoghi argusti e profondi. 

2, La lunga durata delle punte saldanti. 

3 - La facile sostituzione delle medesime 

4. - L’evitalo pericolo di contatto con ten 

sioni perico'ose 

5, - L’evitato pericolo di incendi o anche 

dì semplici bruciature del tavolo da 
lavoro pe~ aver dimenticato il salda, 
tore inserito. 

Il saldatore « Rapido » di recente costru¬ 
zione risponde a tali norme: 

1. - E’ pronto in 10”. 

2. - La corrente viene inserita solo pren 

derdo in mano il saldatore. 

3. - Le partì metalliche non sono in con¬ 

tatto con la tensione della rete. 

4 - La resistenza è dentro la punta saldan¬ 

te e sì sostituisce rapidamente perchè 
a spira. 

5 - Tale resistenza è di grande durata 

pe chè costituita di pochi millimetri di 
filo nichelcromo di forte spessore. 

6 - La punta saldante non si ossida. 

7 - Praticamente si può costruì; e per qua¬ 

lunque lavoro industriale e por qualun 
que tensione 
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i lellrica - energia sonora, a causa dello per¬ 
dile per isteresi e delle perdile per eurrenli 
di <t forali il ». Delie perdile possono essere 
ridotte ubando un lidio di pare, le -oli ile. 
tagliato 1 o n e. ì t il ci inai in ente. 



zi filli’, 

là maggiore limitazione imposla agl* 
osci Datori mugnetostriuivi è il limite supe¬ 
riore di frequenza che è legato alle basse 
frequenze di risonanza prò più a delle sbarre. 
Per oltenere frequenze elevale oerorre usare 
sbarre mollo ernie. Per esempio, per ge¬ 
nerare frequenze ultrasoniche di 50.000 Jlz. 
occorre una -barra di nichel di 5 un di 
lunghezza. E" evidente che sbarre di lun¬ 
ghezza minore sono mollo difficili da usarsi 
sia per difficoltà di montaggio che di ecci¬ 
tazione. In alcuni casi, frequenze più ele¬ 
vate sì pò-.-ono ottenere usando sbarre di 
particolare l'orma. E' anche possibile uti¬ 
lizzare. allo scopo di elevare la frequenza, 
le armoniche della frequenza fondamentale 
della sbarra, perù con notevole perdita di 
potenza. 

Per le ragioni Mqtra eqioMe. oscillatori 
che fanno vibrare meccanicamente cristalli 
di quarzo sono largai multe usati dove fre¬ 
quenze ultrasoniche più elevale sono deside¬ 
rate. Frequenze sii [ieri ori a 50 MHz possono 


Lt.\ mule sono prò pai fati' dal t ristailo in hanno 
d'td io. 



e--'re ottenute con questi apparecchi. Questo 
limite è dovuto al fatto che vi r un minimo 
di spessore al quale il quarzo può essere 
tagliato. La frequenza naturale dii ogni cri¬ 
stallo dipende Ma dallo spessore che dal 
particolare asse elettrico usato nel taglio di 
e—i. La fìg. 2 mo-tra lo schema di un ge¬ 
neratore che usa per la produzione di onde 
ultrasoniche un cristallo di quarzo. II prin¬ 
cipio base di funzionamento di qu< Mi cri¬ 
stalli è il medesimo dei -cristalli usali nelle 
testine per la riproduzione dei dischi, me¬ 
glio noli come t< pick-up piezoelettrici ». La 
tensione alternata di uscita dclLoseiDalore 
è applicalo a questo cristallo e fa M che 
questo entri in om-ìU nzione meccanica in 
pa.-su <*oii la variazione ili tensione appli¬ 
cala. 

1] cri-tallo è collegato ad un diaframma 
metallico dal quale le onde ultrasoniche ge¬ 
nerale, vengono emesse. 

(ionie si vede dalla lig. 2 Lapparereliio M 
rompone di due stadi: pilota e stadio di 
potenza. Lo stadio pilota usa un tulio 3AG7 
n-ci [latore « electron -co upl ed » la --ni fre¬ 
quenza è controllata da un quarzo piezo¬ 
elettrico, seguilo da uno stadio di potenza 
alla frequenza del cristallo generatore ultra¬ 
sonico, entro il 0,1%. Quest'ultimo può 
essere accoppiato Ma direttamente al rir< uito 
<Ii placca dello -ladio finali per mezzo di 





Il trasduttore a cristallo pah essere usato al¬ 
tre j rat MHz. 

ilei rin uito utilizzatore è posto il cristallo 
di quarzo generatore di onde ultrasoniche. 

I/o-ciDatore non richiede accordo per fre¬ 
quenze da 100 a o00 kllz. II ( ristailo usalo 
per il controllo della frequenza è aggiuntalo 
Le onde ultrasoniche « messe a fuoco » 
co] cristallo di quarzo sviluppano una no¬ 
tevole quantità ni calore nel punto f icaie 
del fascio ultrasonoro. Questa proprietà dà 
luogo a due altre applicazioni: 



t-'itf. 2 In gru ara tare ultrusfiniro utilizzante un eri.sitili o di quarzo quale sorgente di vi¬ 
brazioni- 


induttanza con presa in discesa sia a mezzo 
rii circuito « link » o di cavo coassiale. 11 
circuito anodico dello stadio di potenza è 
accordalo e si può coprire una larga gam¬ 
ma di frequenze a mezzo di bobine inter¬ 
cambiabili. 

La potenza di uscita è fra i 50 e i 100 W. 
Questo generatore è di bassa potenza in 
quanto progettato per esperienze di labora¬ 
torio. Più alle potenze possono essere fa¬ 
cilmente realizzate e dipendono ria IL uso per 
il quale devono essere destinate. 

Benché i più interessanti fenomeni os¬ 
servati usando onde ultrasoniche sono do¬ 
vuti alle lunghezze d'onda più corte, ap¬ 
prossimativamente fra i 6 rm e i 2 ■ 10 
cui. gli elictii che esse producono min so¬ 
no direttamente legate alla frequenza. Ge¬ 
neralmente le onde sono propagate da un 
mezzo liquido quale l'olio. 

Gli ultrasuoni hanno diverse applicazio¬ 
ni. la più nota delle quali è certamente 
quella degli scandagli sottomarini o eco¬ 
goniometri. 

Le applicazioni mediche degli ultrasuoni 
sono attualmente le seguenti: 

1) Paralizzare o distruggere l'azione dei 
ha et eri. Questa proprietà è usata per la ste¬ 
rilizzazione dei vaerini o altri prodotti bio¬ 
logici che devono venire iniettali nel corpo. 
La ausa esatta del perchè le onde ultra¬ 
soniche distruggono i baeteri non è ancora 
esattamente conosciuta. 

2. Rompere i cristalli dei preparali 
medicinali per renderli più efficaci, 
formato da due 807 connesse in parallelo; 


3) Diatermia, in quanto i lesso ti del 
corpo umano che devono essere sottoposti 
a calore ad una certa profondità possono 
essere « messi a fuoco ». 

1 ) Trattamento del cancro. Specifichia¬ 
mo che questa applicazione è tuttora allo 
studio; i proponenti del trattamento ultra¬ 
sonico credono che esso possa essere supe¬ 
riore al tra tieni ento col radium o con i 
raggi X. poiché questi ultimi non possono 
essere messi a fuoco a grandi profondità e 
quindi possono distruggere sia i tessuti sani 
Mie i cancerosi. 


i annunci 


Gli abbonali hanno diritto alia pubblicazione gra¬ 
tuita di un annuncio (massimo 15 parole) all’anno. 


VENDO annate Antenna 1939 al 1943 - 
Materiale radio dilettantistico - Matac- 
chioni, Via Traù, 3 Roma 


MOBILI 

RADIO 

Pi 

MILANO 

P| B MILANO 

Fabbrica Artigiana 

i di Cesare Preda 

Ufficio Vendite: Via Mercadanle, 2 MILANO - Tel. 23.601 

Magonino: Via Gran Satsa - 

M1LAH0 - Tel. 260.202 
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FABBRICA ITALIANA CONDENSATORI 

MILANO - VIA DERGANINO N 
Telefoni : 97.077 - 97.11 4 


S. p. 8 
2 0 



anni di 
specializ- 
zaz ione 


Le malerie prime delle migliori provenienze mondiali, 
i rigorosi controlli cui sono sottoposte, gli impianti 
modernissimi continuamente aggiornati, laboratori di 
ricerca e misura doviziosamente dotati e la profonda 
specializzazione delle maestranze garantiscono prodotti 
di alta classe eguagliati solo da quelli delle più cele¬ 
brate Case Mondiali. 



























TRIESTE: Commerciale Adrialica - Via Risorte, 2 
MILANO: Cariseli S. A. - Via Broggi, 19 
TORINO: Moncenisio - Via Montecuccoli, 6 
GENOVA: Prodotti Carisch - Via delle Foritene 14 
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LABORATORIO TERLANO DELLA F. E. S. TERLANO (BOLZANO) 

Unica fabbrica in Italia di 



ESCLUSIVA PER L’ITALIA: 

NEUMANN & C. - Via Pannonia 2 - Milano - Telefono 29.50.47 


F. GALBIATI 


FAN ELLI 

Produzione propria di mobili radio 

APPARECCHI RADIO DI TUTTE LE MARCHE 


• 


FILI ISOLATI 

TAVOLINI FONOTAVOLIN1 E 


MILANO 

RADIOFONO - PARTI STACCATE 


ACCESSORI - SCALE PARLANTI 


Viale Cassiodoro, 3 - Tel. 49.60.56 

PRODOTTI "GELOSO" 

A 



w 

COMPLESSI FONOGRAFICI di ìuììe le marche 

a 


• 

W 

INTERPELLATECI 



1 PREZZI MIGLIORI 


Filo di L i tz 

LE CONDIZIONI PIÙ CONVENIENTI 





Filo di L. i t z 

VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO 



RAPPRESENTANTE PER MILANO E LOMBARDIA 


Filo di L i tz 

DEI COMPLESSI FONOGRAFICI DELLE OFF. ELET¬ 


Filo di L_ i t z 

TRICHE G.SIGNORINI 


VIA LAZZARETTO 17 - MILANO - TELEFONO 64.147 


Filo di L i tz 
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SERGIO CORRETTA 

Al IT. AHI 0 - Piazza Aspromonte, 30 
Telefono 20.03.38 


(|——A 

li MARCHIO DE POS IJ 



GRUPPI A. F. 


DI NORMALE PRODUZIONE 


O GRUPPO CS21 per due campi d’onda: 
O.M. 190 h- 580 mt ; O.C. 16 -4- 52 mt. 

^ GRUPPO CS41, per quattro campi d’onda : 
O.M. 190 - 580 mt.; O.C.l 55 - 170 mt. ; 
O.G.2 27 — 55 mt.; O.G.3 13-27 mt. 

^ GRUPPO CS42, per quattro campi d’onda : 
O.M. 190 — 580 mt. ; O.C.l 34 — 54 mt. : 
O.C.2 21 - 34 mt.; O.C.3 12,5-21 mt. 

9 GRUPPO CS43, per quattro campi d’onda : 
O.M.l 335 - 590 mt.; O.M.2 195 - 350 mt.: 
O.C.l 27 - 56 mt.; O.C.2 13-27 mt. 


£ Supporti indeformabili in polistirene con 
nucleo ferromagnetico. 

0 Alto fattore di merito. 

£ Precisione elevata di allineamento. 

£ Stabilità di taratura elevatissima. 

^ Severo collaudo sperimentale di ogni parte 
e dell’insieme. 

§ MEDIE FREQUENZE 
• GRUPPI PER OSCILLATORI MODULATI 
SERIETÀ - ESPERIENZA - GARANZIA 


DEPOSITARI : 

BOLOGNA - L- PELI ICI0N1 - Via Val d'Aposa, 11 - Tel. 35.753 
NAPOLI - Doti. ALBERTO CARLOMAGNO - P. Vanvitelli 10 - Tel. 13.486 


ROMA - SAVERIO MOSCUCC! - Via Saint Bon, 9- Tel. 37.54.23 
TORINO - Cav. G. FERRI - Corso Viti. Emanuele, 27 - Tel. 680.220 
TRIESTE - COMMERCIALE ADRIATICA - Via Risorta 2 - Tel. 90.173 



iloti AlIlOKt . multipla" 


Per tifiti i vostri lavori ili 

A\ V O li U I HI. E W T 1 

HAI) IO-ELETTRICI 

INTERPELLATECI! 

IVo ti t<«i (»«e: 

Avvolgitrici per 

CONDENSATORI 

Bobinatrici 

LINEARI 

Bobinatrici a 

NIDO D’APE 

Bobinatrici Speciali per 

NASTRARE 

Bobinatori per 

T R A V A S O 

| io noueuii | 

Macchine di precisione e di alto rendimento 

BREVETTI PREMIATI ALI A IX MOSTRA IJFLI A MECCANICA 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

INfiMO MABSILLI 

TORINO - VIA RUBIANA, 11 - TEL 73.827 

ESPORTAZIONE IN SVIZZERA - FRANCIA - GRECIA - REP. ARGENTINA - INDIA 



MARCHIO DEPOSITATO 
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PEVERALI FERRARI 


CORSO MAGENTA 5 - MILANO - TEL. 86469 


Rifiatatoli 

CashuUùù 

dilettanti 

Prima di fare i vostri acquisti 
telefonate 8 6*469 
Troverete quanto vi occorre 
RADIO ■ PARTI STACCATE 
PRODOTTI GELOSO 


Tutto per la Radio 

ASSISTENZA TECNICA 



Supporti per valvole 

R i TU l O C k 

J.Ui Cfomba 

Via G. Dezza, 47 - Tel. 44.330 - 44.321 

MILANO 




Comunicalo 


La IJRVE avverte quanti si interessano ai prodotti 
sottoelencati originali americani che - avendo le 
richieste di fornitura superato ogni previsione - 
sospende gli annuciamenti pubblicitari sin quando 
non avrà adeguato il ritmo di approvvigionamento 
alla forte domanda. 

La URVE porge, frattanto, alla sua affezionata 
Clientela, cordiali auguri di 

Buon Anno 


Registratori magnetici completi a filo ed 
a nastro 

- Astrasonic : Mod. W748 

- Pentron e Mod. W449 - Mod. T549 

- Crescent : Mod. H1B1 - Mod. H2B1 

- Peirce : Mod. S5B - Mod. 260-Mod. 265 

Mod. 270 

- Rangertone: Mod. R4 - Mod. R4C - Mod. R4P 

Meccanismi di registrazione a filo 

- Crescent : Mod. C-IOOO B 

Filo magnetico di registrazione 

- International Sound Wire 

Nastro magnetico per registrazione 

- Fidelitone 


Cambiadischi con pick-up microsolco 
-^Crescent (RCA) s Serie M-8 Mod. 20 
Serie H-16 Mod. 91 


Meccanismi con pick-up microsolco 

- Crescent (RCA) : Serie M-6 Mod. 22 

Cartuccle pick-up afflusso variabile 

- Jensen : Mod. J-9, da 50 a 10.000 cicli 


'Monoset,, "Twinset,, "Earset,, 


Cuffie 
-Telex 

Altoparlanti 

- Operadio : fin tutta la sua vasta gammi* di 
modelli alta fedeltà 


- Telex 


“Pillow,, da guanciale e 
poltrona 


Impianti di intercomunicazione 
- Operadio : “ Flexifone,, per uso aziendale 
“Dukane,, ad alta potenza 
“Program Master,, centrale per 
diffusione sonora 


CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 

URVE MILANO 

Corso Porta Vittoria, 16 

V._ 7 
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Supereterodina 5 valvole - 4 gamme d’onda - qua¬ 
drante ad ampia visuale - dimens. cm. 27 - 30 - mobile 
di pregiata fattura - dimensioni cm. 28 X 38 X 68 
Xìod. 524 F - con serie valvole Fivre 
Mod. 524 P - con valvole rosse Philips 


L’apparecchio di classe 
in un mobile di pregia¬ 
la fattura. Viene forni¬ 
to anche in scatole 
di montaggio. La sua 
costruzione è sempli¬ 
ficata dai telaio e scala 
in un solo pezzo. 


STOK RADIO 

Via P. Castaidi 18 - MILANO - Tel. 24.831 



MARCHIO DI GARANZIA DI 
UN PRODOTTO CHE SODDI¬ 
SFA ANCHE I PIÙ ESIGENTI 




La ditta 


lfiieta■ 


COSTRUZIONI RADIOFONICHE 


avverte la sua Spett. Clientela di aver trasferito i suoi Uffici e il laboratorio in : 


Via Dolomiti 37 

Certa che la sua affezionata Clientela non mancherà di prendere nota del suo 
nuovo indirizzo, si permette inoltre di raccomandare i suoi ben noti : 

Mod. 254 - 5 valvole miste Philips - 2 gamme 
Mod. 549 - 5 valvole Philips - 4 gamme 

NEL M OVO LISTINO ALTRI INTERESSANTI MODELLI 


V. 


GIZETA 


COSTRUZIONI RADIOFONICHE 
Via Dolomiìi 37 - MILA NO - Telefono 69.28 74 


i 


(RAPPRESENTANZE COMMERCIALI) 

Resistenze - Condensatori - Affini 

MILANO - VIA CLERICI 8 - TELEFONO 15.69.97 

PARTI STACCATE PER CASE COSTRUTTRICI 
E GROSSISTI RADIO 




DEPOSITO REGIONALE 
PRODOTTI 



CO|STItUZIO|NE R|ADIORICEVITORI DI CLASSE 

Mod *OG. SOI 2 gamme d’onda e fono - 5 valvole serie rossa 4 occhio magico 

Mod. OG. 501 - E Come il precedente, però senza occhio magico e mobile dalle linee più sobrie 

Mod. OG. 4 4 gamme d'onda e fono - 5 valvole ser e rossa -j- occhio magico 

RICHIEDERE ILLUSTRAZIONI E PREZZI ALLA ORGAL RADIO 
Viale Monte Nero 67 - MILANO - Tel. 585.494 






































L a serie di trasformatori "Cresal" 
ML1, ML2, ML3. ML4, risolve ogni 
problema del radiocostruttore, circa 
l'impiego di buoni trasformatori di 
media frequenza. 



ML3 

” Miniatura " 



ROMA 

Dr. Franco MODICA 
Via Q. Sella, 20 
Tel. 40.Ó34 


MILANO 

ROCCASILVANA 
Via Giuriati, 15 
Tèi 57.34.27 


POGGIBONSI (Siena) 

Sede Amministrativa 
Via Repubblica, ó 
Tel. 8Ó.753 


IC AR 


Ing. CORRIERI Apparecchiature Radioelettriche 

VIA MAJOCCHI 3 - TELEFONO 27.01.92 



RR 3 r Ricevitore a tre valvole per la ricezione 
delle stazioni locali e vicine. 

RS 5/2 Ricevitore a 5 valvole; super,- due 
gamme di onde medie. 

RS 5/4 Ricevitore a 5 valvole,- super due gam¬ 
me di onde medie,- due gamme di 
onde corte. 

Valvole PHILIPS >f Rimlock if - Mobile in bachelite 
Minimo ingombro - Riproduzione perfetta 


NOVA s a. 

OFFICINA COSTRUZIONI RADIO ELETTRICHE 

MILANO: Piazza Cadorna, 11 - Tei. 12284 
STA8ILIMENTO: Novale Milanese - Tel. 97861 

ORGAWIZZAZ1OH E DI VEHOITA 

Rappresanlaatl: TOSCHI - I. R P. E. - Vii L. Alemanni, 3 T 
- Firenze • PIACENZA • Pro* - Bnzzl Vi Un ilo • fiso fiati- 
laidi, 22 - Piacimi • LIZIO - fumami Goffredo - Via 
Ciilumno, 19 - Roma • ITALIA MERIDIONALE - Barimi In ionio 
• Via S. Rotilo. 35 - napoli • SICILIA «fioritale - Gantolto 
Strano • Via Etnea. Ili - Gannii • SARDEGNA - Nereo 
Nonno - Via V. Porcili. E - Cagliari • TRIESTE, Udine a 
zona contine Tagliamomi) - ASTREA - Via fi. Vaiar), S-Triade. 

Viaggiatori per: Piemonte, Liguria, Lombardia, Tra Venezie, 
Marche ad Umbria, Emilia, Romagna, e Sicilia occidentale. 




























A.L.I 

SOCIETÀ ANONIMA 


MILANO - Via Lecco 16 - Telefono 21.816 
MACHERIO - (Brianza) Via Roma 11 - Telefono 77.64 

Antica Fabbrica Apparecchi Radiofonici “Ansaldo Lorenz InificlUS,, 

nuovi tipi di ricevitore da 5 a 8 valvole normali e fuori classe 
Listini gratis a richiesta - NUOVO AUTORADIO funzionante anche senza antenna 


'A B B R I CA 

I OMBARDA 


(S. a R. L.) 


Rilevatala della Ditta " B. C. M. tulio per la radio" 

Vasto assortimento radioprodotti 

I migliori materiali ai prezzi più bassi del mercato. 

A pparecchi Specìalilà Telai e Scale Tipo G 76 

Rivenditori interpellateci 

A D I 0 Listini gratis a richiesta 

MILANO - C.so Porta Romano 96 - Tel. 58.51.38 


S. A. 


S.A.R.E.M. 


RADIOPRODOTTI " VICTORY" 

MILANO - VIA GUANELLA, ^9 fSede propria) 


FABBRICA ITALIANA CONDENSATORI VARIABILI in tutte le capacità da 100 pf. a 480 pf. - Micron, normali, 
e spaziati - Fornitrice delle primarie fabbriche radiofoniche. - Costruzione GRUPPI ALTA FREQUENZA a bobine 
microniche con nuclei siloferosi a 2-3-4-6 gamma con ricezione speciale di gamma da m. 9 - FABBRICANTI GROSSISTI e 

RIVENDITORI potranno avere schiarimenti e listini a richiesta. 


S.A 


ATI. 


MILANO - VIA LECCO 16 - TELEFONO 21.816 
MACHERIO - (BRIANZA) VIA ROMA 11 - TEL. 77.64 

Radioprodotti A. L. I. 

ALTOPARLANTI - ELETTROLITICI - GRUPPI ■ TRASFORMATORI 
VARIABILI Ecc. - LISTINI GRATIS A RICHIESTA 


■j 

SCALE PER APPARECCHI RADIO E 

TELAI SU COMMISSIONE 

M 1 L A N O 
Corso Lodi, 106 


Tel. N. 577.987 

ALFREDO MARTIRI 

Radioprodotti Razionali 


■STRUMENTI MISURA 
PER RADIOTECNICI 

TESTER • PROVAVALVOLE OSCILLATORI 

INC. A. 1. BIANCONI 

Via Caracciolo 65 

MILANO 



La soc. VARA RADIO - TORINO 

presenta il ricevitore 

"RADIO LAETITIA,, MOD. 954 

e Moderno ricevitore supereterodina a 5 valvole serie octal - quattro 
pararne d’onda 

Cortissime metri 16-37 Medie 1 metri 580-460 

Corte 37-51 /Vtedie 2 450-200 

0 Presa per fono rivelatore 

0 Controllo automatico di sensibilità su 2 valvole 
0 Altoparlante ad altissima fedeltà di medie dimensioni 
0 Potenza di uscita 3 Watt 

0 Trasformatore dì alimentazione universale (da 110-280 V.) 

0 Mobile elegante e fine 

Soc. V.A.R.A. - TORINO - Corso Casale, 13T - Telefono 86027 
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Supporli pei valvole 

” Miniatura ’ BREVETTATO 


Produzione in grande serie 



Milano 

Vici G. Dezza, 47 
Telefono 44.321 


Rrenibllla ( Bergamo) 
Tei. 201-7 


C. L. POZZI 

COSTRUZIONI MECCANICHE RADIO TECNICHE 
DESIO - Vìa Visconti 5 Telegr. Pozz Radio-Desio 



l MIGLIORI! PRODOTTI 
AI PREZZI MIGLIORI 


Interpellateci 

Interpellateci 

Interpellateci 

A richiesta : 

CATALOGO ILLUSTRATO 
E LISTINO PREZZI 


RADIOMINUTERIE 

REFIX 

CORSO LODI 113 

MILANO 


R 



R. 1 56x46 colonna 16 
R. 2 56x46 colonna 20 
R. 3 77x55 colonna 20 
R. 4 100x80 colonna 28 


E 

I 

E. 1 98x133 colonna 28 

E- 2 98x84 colonna 28 

E. 3 56x74 colonna 20 

E. 4 56x46 colonna 20 


F 



F. 1 83x99 colonna 29 



SI POSSONO INOLTRE FORNIRE LAMELLE DI MISURE E DISEGNI DIVERSI 


Prezzi di assoluta concorrenza 
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Officina Radio E I e 11 r o m e c c a n i c a 


Il Mod. 1546 F è un super che 
inpiega sei valvole rosse di tipo 
nuovissimo. Comporta la rice¬ 
zione su quattro gamme d'onda 
(1 medie, 2 corte, 1 cortissime). 
Impiega l'occhio magico, grup¬ 
po AF con nuclei ad alta per¬ 
meabilità e microcompensatori 
ad aria, nuovi trasformatori di 
MF, ó W di uscita con alto- 
parlante Ticonal. 

Il Mod. 1546 F è un radiofono¬ 
grafo ricavato dal telaio 546 con 
il complesso giradischi Geloso. 


Uffici e Stabilimento : MILANO VIA PIETRO DA CORTONA 2 * TELEFONO 29 60,17 

-________ J 


S. K. L. CONDUTTORI ELETTRICI 

Carlo Erba 

MILANO - V J A C L E R I C E T T I N. 40 
TEUvFONO 2 9 2.867 

Rappresentante per /’Italia della 

liatuyler 4 fm Alidori* tiri* 


bili isolati di tutti ì tipi e misure 

Pirelli 


Conduttori speciali per radio , telefonia e televi¬ 
sione, e fili per resistenze elettriche 


Importante e fornito deposito di tutti i tipi più 

_ S.A._ correnti e tipi speciali 

Manufacture Suisse de Fils, Càbles et Caoutchouc 
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PAM 049 














































































COSTRUIRE UNA RADIO 

per proprie soddisfazione ed a scopo commerciale, non è difficile per chi segue 
gli insegnamenti dell'Istituto C.T.P. 

Chiedete programma GRATIS a ISTITUTO C T P, Via Clisio 9 Roma (indicando 
questa rivista). 



STUDIO RADIOTECN ICO 

M. MARCHIORI 


COSTRUZIONI : 


GRUPPI ALTA FREQUENZA 


6. 2 - 2 Garrire d'onda 
G. 4-4 Garrm^ d'onda 
F. 2 - Di piccolissime dimen¬ 
sioni con nuclei in fer¬ 


rosite - 2 gamme d’onda 
F. 4 - Di piccolissime dimen¬ 
sioni con nuclei in fer- 
rosite - 4 gamme d'onda 


Medie Frequenze : 467 Kc. 

RADIO: 5 valvole - Antenna automatica - Attacco fono - Di piccole 
dimensioni. 

Tutti i nastri prodotti sono scrupolosamente collaudati e controllati e chiusi 
in scatole con fascia di garanzia. 


Via Andrea Appiani, 12 - MILANO - Telefono N. 62.201 


La Ditta F* A. R* E. Fa 

mentre ricorda alla sua affezionata clientela 
di essere in grado di poter fornire RADIO, MO 
BILI t SCATOLE DI MONTAGGIO, e PARTI STAC¬ 
CATE a prezzi modicissimi, si pregia formulare i 
più fervidi auguri per il 1950. 

Richiedere dietro invio di L. 100 it catalogo illustrato delie 
scatole di montaggio e mobili. 


F. L R. E. F. - Largo la Poppa, 6 - MILANO ■ Tel, 63.11.59 



RADIO F.lli D’ANDREA 

COSTRUZIONE SCALE PARLANTI PER APPARECCHI RADIO 

Via Castelmorrone, 19 - MILANO -Telefono 20.69.10 


Mod. TOl " Scala Parlante Tipo normale Form, cm 15x30 con 
cristallo comune e a specchio a 2-4 gamme d'onda 


Mod. 102 ■ Tipo speciale Form. cm. 15x30 con 4 lampadine 
d’illuminazione, speciale schermatura e cristallo trasparente a spec¬ 
chio a 2-4-6 gamme d’onda 


tAo • 103 “ Tipo speciale per il nuovo gruppo A.F. Geloso 1961 
- 1971 a 2 - 4 gam me d'onda 


Mod. 104 “ Scala Grande Form. cm. 24x30 con manopole sul 
cristallo e nuov.o gruppo Geloso A.F. 1961-1971 


Mod. 105 “ Scala piccola formato cm.-11x11 indice rotativo 
fondo nero cristallo a specchio 




rOh/n SETTIMO SETTIMI 

Garqaradio 


u a u 

/V MILANO 

X VIA BRIOSCHI, 61 

Pk&VWìLH R.GARGATAGLI 


'mCSTp telef °NO 33.405 



FABBRICA SPECIALIZZATA 

Bi linatrici per avvolgimenti lineari 


CONI ACUSTICI 

e a nido d’ape 


p ^ 

ALTOPARLANTI 



RIMESSA A NUOVO ALTOPARLANTI 

Via Palestina, 40 - MILANO - Tel. 2/0.888 - 23.449 


CONSEGNE SOLLECITE ANCHE PER RILEVANTI ORDINI 


ORGÀL 

RADIO 


- Scatole di montaggio mod. OG. 501 e normali; 

(tutte corredate di condensatori a carta SIEMENS) 

- Scatole di montaggio SAFAR Ultra S. 53; 

- Vasto assortimento di parti staccate; 

- Mobili per normali ricevitori e per SAFAR Ultra S. 53; 

- Consulenza tecnica gratuita. 

Viale Monte Nero, 62 - M I L A N O - Telefono 58.54.94 
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STRUMENTI DI MISURA 
PARTI STACCATE 
PEZZI DI RICAMBIO 

MINUTERIE E VITERIE DI PRECISIONE 
PER LA RADIO 

Riparazioni accurate in qualsiasi tipo e marca 
di strumenti di misura, a prezzi modici 

È uscito il nuovo listino prezzi. Costruttori, rivenditori 
a riparatori richiedetelo ! 



VIALE PIAVE, 1 4 
TELEF. 2 4.4 05 



r 



Via RUGABELLA 9-Tel. 18276-156334 


MILANO 

Apparecchi e Strumenti 
Scientifici ed Elettrici 




Ponti per misure RCL 
Ponti per elettrolitici 
Oscillatori RC speciali 
Oscillatori campione BF 
Campioni secondari di frequenza 
Voltmetri a valvola 
Taraohmmetri 
Condensatori a decadi 
Potenziometri di precisione 
Wattmetri per misure d’uscita, ecc. 

METROHM À.G. Herisau (Svizzera) 

Q - metri 
Ondametri 

Oscillatori campione AF, ecc. 

— FERISOL Parigi (Francia) 

Oscillografi a raggi catodici 
Commutatori elettronici, ecc . 

— RIBET & DESJARDINS Montrouge (Francia) - 

Eterodine 
Oscillatori 
Provavalvole, ecc . 

— METRIX Ànnecy (Francia) 


J 
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M I L a H 0 
Corso Lodi 108 
Telefono 58.42,26 



porge i migliori auguri a tutta la sua 
affezionata Clientela 


Sempre a completa disposizione del pubblico per ogni schiari¬ 
mento, e, ove occorra, anche per un opportuno consiglio circa 
l’impiego dei nostri prodotti, 

preghiamo i Sigg. Clienti di non dimenticare 

che se tali prodotti possono assomigliare o avere qualche cosa 
di comune con quelli similari della concorrenza, non siamo noi 
che abbiamo imitato gli altri, ma gli altri che hanno scopiaz¬ 
zato le nostre creazioni. 

Non ci dispiace anzi ci rallegra il fatto d’essere copiati; esso 
serve di riprova (ammesso che ci sia bisogno di una riprova) 
che noi siamo all’avanguardia di ogni innovazione tecnica e che i 
nostri prodotti, anche se imitati, sono facilmente riconoscibili per 
la loro impeccabile finitezza ed il loro ineguagliabile rendimento. 

Medie frequenze per F.M. e per il.HI. Gruppi Alta Frequenza 




J 


Attori rawituto del Tribunale di Milano dei 9-9-48 H. 464 del FW»in tro • Direttore Heopona. L EONARDO RNTI - Proprietà Editrice U, ROSTRO - Tip. TIPEZ Via G. da Cermermttf 38 
CONCESSIONARIA PER LA DISTRIBUZIONE IN 'TAIIÀ S. T. E - CORSO SE W PIONE \ - Mi (A NO 





























FABBRICA APPARECCHI RADIO "ASTER,. - MILANO 

VIA MONTESANTO. 7- TELEFONO 67.213 









bESOi 



LABORATORI RIUNITI INDUSTRIE RADIOELETTRICHE 


Piazza 5 Giornate ] MILANO telef. 55.671 




























































































